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使用説明書/ソフトウエア取扱ガイド 

このたびは、鮮社製品をお買い上げいただ去、ありがとラございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラフアインピツ 
クス S 4 已〇日シ U _ ズ、 S 4400シ U _ ズ、 S 43 日〇シ1」_ 

ズ、34200シ U —ズおよび付属のソフトウエアの使い方び 
まとめられています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 



本製品の関連情報はホームページをご覧<ださい。 

http://fujifilm.jp/personal/diqitalcamera/index.html 
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:::: はじめに 

♦参参 •. 


カメラをおほいになる前に 


巧の手順にしたがって 
準備して<ださい 


箱の中の付属品が 
すべてそろっているかを 
確認してください（ち記)。 


み 


カメラをを全に使用されるために、 
「お取り巧いにご注意ください J 
(一123ベージ）をお読みください。 
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本書をよくお読みの上、 
カメラをお使いください。 


■付属品一覧 

•を3おアルカリ乾電池 LR 日 （4 本） • レンズキャップ （1 式) 



•専巧 USB - A/V (音声/映像) 
ケーブル （1 本） 



• CD-ROM (1 枚) 



• ストラップ （1 本) 



• 使用説明書（本書) 
• 保証書 （1 部） 




















L 本書にごいて 


この使用説明書の政下のページを開くと、お探しの情報び簡単に見つかるよラになっていまず。 

こんな時に使け挺い機能一覧 

♦ P.4 


旧觀 . ホ umm 

力六ラを使ってやりたいことびあってち、 
いいかわからないと去に参照してください。 

どの機能を使えば 


カメラの主な機能び使用説明書のどこに記載されているかを 
知りたいとさに参照してください。目次を見ると、使巧説明 
書全体の琉れびつかめます。 

ドラスレシ;速夕 /FAQ 

:半■邸: 28 - 


警告表示 .♦ Bis フ1 

カメラの動作びおかしいとさ、思い通りの写真び撮れないと 
をなどの原因と対処まを紹介しています。 


画面に表おされる警告の意巧と原因を紹介していまず。 

巧語の解説 

CKF 。 綱 


各撮該モードで使用で走る機能につい t 今' 苗〇43 1 

カメラに関する専門用語を辭説しています。 


撮彫モードや機能ごとに使巧でをるメニューなどをまとめて 
記載しています。 

索弓!^^^^ 

♦ ^^0 ■ 



用語や項目名ををとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 
索引は五十音順になっています。 



■■使用可能なメモリーカードについて 

この力；><ラでは、市販の SD メモリーカード、 SDHC 分モリーカード、 SDXC メモリーカードをお使いになれまず。本書で 
は、これらの力ードを「メモ U - 力一问と表記します。 


本書で使われている記号について 

因ま意：カメラを使巧するとき、故障などを防ぐためにま意していただきたいことを記載しています。 
朱チェック：実隙に操作するとをに醒認していただきたいことを記載しています。 
i メモ： カメラを使巧するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。 

画面のイラストについて 

•本書では、画面の表示を簡略化して記載していまず。 

-このカメラは、液晶モニター （ LCD ) と液晶ファインダー （ EVF ) を装備しています。 
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こんな時にほいたい機能一 


したいことや巧0たいことか6、使える機能の説明び記載されているページを探せます。 

■カメラの設定、操作について 


こんなことがしたい、知りたい 

キーヮード 

ぺージ 

カメラの時計ををわせたい。 

曰時設定 

P.22 

カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。 

世界時計 

P .1 1已 

画面び自動的に消えないよラにしたい。 

自動電源日 FF 

P .118 

画面の明るさを変えたい。 

モニター 明るさ 

P .1 18 


操作音やシャッター音び鳴5ないようにしたい。 


シャツターの音色を変更したい。 


画面に表示されるアイコンの名前を知りたい。 


電池の残量びどれ< らいか知りたい。 


充電式ニッケル水素電池を放電したい。 


撮影した画像を自宅のプ U ンターでプ U ントしたい。 


プ U ントサービス店で写真の印刷を注文したい。 


インターネットで写真の印刷をを文したい。 


撮影した日付と時刻を、画像に写し込みたい。 


操作音量/シャッター音量 


マナーモード 


シャッター音 


画面の表の 


電池残量 


充電池放電 


プ U ンターにカメラをつないでプ1」ン 
卜する 


プリントサービス店でプ U ントする P.83 
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曰付書さ込み 


P .120 













































こんな時に使いたい機能一覧 



■ 撮該について 


こんなことびしたい、知りたい 

キーヮード 

ぺージ 

手ブレのかない写真を撮りたい。 

ブレ防止モード 

P .26 

人物の顔をされいに撮りたい。 

顔キレイナビで撮影する 

P .42 

撮影シーンの認識か 5 設定までカメラにまかせて撮影したい。 

SR 因!田] シーンぴったりナビ 

P .23 

状況に合ったモードを選んで撮影したい。 

SP シーンポジション 

P .31 

笑顔の写真を撮影したい。 

笑顔検出 

P .32 

顔キレイナビで検出された顔び目をつぶっていないかを確認し 
たい。 

目つぶり検出 

P .43 

特定の人物の顔にピントを優先して合わせて撮影したい。 

個人認識 

P .9 已 

被写体に近づいて撮影（近距離撮影）したい。 

近距離撮影する 

P .46 

暗い場所でちフラッシュを使わずに撮影したい。 

フラッシュ撮影する 

P .47 

人物の赤目現象び起きないよラに撮影したい。 

明るい場所でち、フラッシュを必ず光 b せたい。 

連続撮影したい。 

連写 

P . 已] 

集合写真に自分ち写りたい。 

セルフタイマーで撮影する 

P .49 

パノラマ写真を撮影したい。 

ぐるっとパノラマ 

P .34 

シャッタースピードや絞 0 値を自分で操作したい。 

P、S、A、M モード 

P .40 

あ 5 かじめ保ちした撮影設定で撮影したい。 

C カスタムモード 

P .41 

画像の明るさを変えたい。 

露出補正 

P . 已目 

動くちのにピントを合わせ続けたい。 

自動追尾 

P .94 

動画を撮影したい。 

動画を撮影する 

P .68 

ファインダーを使って撮影したい。 

EVF/LCD ボタン 

■aa 


已 

































































こんな時に使いたい機能一覧 


■ 再生について 


こんなことがしたい、知りたい 

キーヮード 

ぺージ 

撮影した画像をすぐ確認したい。 

1コ7再生する 

P . 已8 

簡単操作で画像を消去したい。 

消去ボタンで画像を消去する 

P .29 

画像を]コマずつ選んで消去したり、全コマまとめて消去し 
たい。 

画像を消去する 

P . 目已 

画像を拡大して見たい。 

再生ズーム 

P . 已白 

画像に ★ の数でお気に入0のランクを設定したい。 

★お気に入0設定 

P . 已白 

複数の画像を一度に見たい。 

マルチ再生ずる 

P .60 

お気に入りの画像を集めてフォトプックを作りたい。 

フォトブックアシスト 

P .62 

画像を検索したい。 

ピクチャーサーチ 

P .64 

撮影した動画を YouTube ™ にアップ□-ド予約したい。 

アップ□ード先設定 

P .102 

撮影した写真を FACE 巳日日 K にアップ□ー ド予約したい。 

撮影した写真や動画を mixi にアップ□ー ド予約したい。 

大事な画像を間違えて消ましないよラに保護したい。 

プ□テクト 

P .104 

液晶モニターにアイコンが表おされないよラにしたい。 

DISP/BACK ボタン 

P . 已8 
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カメラの電源をオンにする . 23 

カメラを構えて、構図を決める . 24 

ピントを合わせて撮影する ... 26 

撮影した画像を見る . 29 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える . 30 
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AF/AE □ック撮影ずる 
A 近距離撮影ずる（マク □/ スーパーマク □) 

4フラッシュ撮影するりフラッシュ） . 

〇セルフタイマーを使って撮影ずる . 

な連続撮影する（連写） 

因ね 5い撮りズーム ..... 

巧画像の明るさを変える（露出補正） 


1コマ再生ずる 
再生ズーム... 

★お気に入りを設定する .. 

マルチ再生ずる . 

パノラマを再生する . 

パノラマ再生時の操作方法について 


モードを切り換えて撮影ずる 30 


いろいろな再生 


薑本的な撮影と再生 


撮影の準備 


いろいろな撮影 
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し各部の名祿 


使い方や説明については、各項目のち側に記載されているぺージをご覧ください。 



ストラップ取り付け部 . P .1 已 

ズームレバー . P ぶ已、已日 

シャッターボタン . P .26 

[ぶ（顔キレイナビ）ボタン ....... P .42 

な！（連写）ボタン . P . 己] 

ON / OFF 價獄スイッチ ........ P .21 


I 


フォトモード（戶）ボタン 

. P .86、 99 

g インジケーターランプ . P . 吕8 

モードダイヤル . P .14 

AF 補助光ランプ . P .4 己 

セルフタイマーランプ . P .49 



I フラッシュ . P .47 

フラッシュポップアップボタン 

. P .47 

マイク . P . 巨9、108 

スピーカー . P .70、 109 

レンズ . P .21 


《本書では、説明にま障のない範囲でイラストを簡略化しています。 
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各部の名称 


使い方や説明については、各項目のち側に記載されているページをご覧ください。 




液晶ファインダー （EVF) 

.P.12 

セレクターボタン（▲、▼、◄、 
►、 MENU/OK ボタン） ......P.12 

液晶モニター (LCD).......P.13 

DISP 读示） /BACK 原る） 

ボタン .P.2 已、28、已扫 

因（再生）ボタン. ..P. 吕日、已8 
=脚用ねじ巧 

電池カバー .P.1 曰 

□ック辭除ツマミ... .P.1 巨、]扫 



EVF/LCD (ファインダー/ 
モニター 切り換え）ボタン 

.P.12 

妇（露出補正）ボタン 

.P. 已巨、巨7 

端子カバー .....P.71、 78、80 
メモ U —カード用ス□ット 

.P.18 

A/V0UT (音声/映像出力）/ 
USB 端子 ....... P.71、 78、80 

HDMI Mini 端デ .P.71 


















































各部の名称 


セレクターホタン 

セレクターボタンは、上下左ち（▲、▼、◄、►〇 
のボタンと中央にある MENU (>^-3.-) / OK ボタンを 
押して操作します。 



① 上に移動 

1(消去）ボタン （ P .2 日）/ 

因 （ね5い撮りズーム） （ P . 已 4) 

⑤ 左に移動 

化（マク亡!）ボタン （ P .4 目） 

感 下に移動 

〇 (セルフタイマー)ボタン （ P .4 日） 

® ちに移動 

i (フラッシュ）ボタン （ P .47) 

CD MENU (メニュー ） /OK ボタン （ P .22) 
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〜 EVF/LCD ボタンについて 

明るい場所で液晶モニター (LCD) び見えにくいとをなど 
は、液晶ファインダー (EVF) を使用して撮影すると便利 
です。液晶ファインダーには、液晶モニターと同じ情報び 
表示されます。撮影状況に応じて切り換えてください。 
EVF/LC0 ボタンを押すたびに、使用する画面び液晶ファイ 
ンダーまたは液晶モニターに切り換わります。 



琴メモ 

EVF/LCD の切り換え設迅ま、モードを切り換えたり、電 
源をオフにしてをな持されまず。 






























各部の名称 


回をお 
DATE 一 




手プレ警告.. .P.48、 133、137 

曰付-時刻 .P.22 

シャッタースピードと絞り値 

.P.37、 38、39、40 

感度 .P.86 

画質モード .P.91 

Fine 円 X カラー .P.88 

ホワイトバランス .P.91 

電池殘量表お .P.24 

プレ防止モード .P.2 巨 

露出インジケーター .P.40 

露出補正 .P. 己巨 


プ U ント予約 . 

… P.83 

ボイスメモ . 

..P.108 

フォトブックアシスト. 

… P. 巨2 

アップ□ー ド先設定 ..... 

..P.102 

コ 7NO. 

..P .1 17 

お気に入り . 

… P. 己9 


画がのお 7 JT 

撮影時および再生時には、画面に;欠の情報び表示されます。 


■ 静止画撮影時 

(9) 爭を葦を爭爭を 

(g)- 




■再生時 
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各部の名称 


モー ドタイヤル 

モードを切り換えるとさは、モードダイヤルを回して、 
モードのアイコン（絵文字）を指標に合わせます。 


使用する 



P 、 S 、 A 、 M 

モード CP.37) 

シャッタースピードや 
絞0値を自分で設定して 
撮影できます。 


〇 

才ート （P.3 日） 

カメラまかせの簡単操作 
でをれいな写真を撮影で 
をます。 


SR 四田] 

シーンぴったり 

ナビ （P. 吕 3) 

カメラびシーンに最適な 
モードを自動的に設定 
して、撮影でさます。 




いろいろな撮影シーンに 

SP 

合わせて、力方ラの設定 

シーンポジション 

を最適な状態にするシー 

(P.31) 

ンポジションから選択で 


をます。 



カスタムモード 

CP.41) 


P、S、A、M モードの 
撮影設定をあらかじめイ呆 
をしておき、その設定を 
呼び出せます。 


巧 

動画 （P.68) 

音声付さの動画を撮影で 
さます。 


iPAN 加 AMA| 

ぐるつとパノラマ 

(P.34) 

パノラマ写真を撮穀でさ 
ます。 


B はじめに 
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••参 ♦ 
♦♦•春 

♦♦参 • 


撮露の準備 


ストラツプとレンズキヤツプを取 D 付ける 


ストラップについて 

付属のストラップは、次のようにカメラのストラップ 
取り付け部 （2 圏巧）に取り付けまず。 

① (D 



レンズキャップについて 

レンズキャップは、下のイラストのよ5に取り付けて 
<ださい。 



因ま意 

ストラップの取り付けちを間違えると、カメラび落下する恐 
れびありますので、しっかりと取り付けてください。 



レンズキャップをな < さないよラに、付属のひちをレ 
ンズキャップの巧に通して（①）、ストラップに結ん 
でおく （©) ことをおすすめします。 




■隱の準備 


1已 












IL 電池を入れる 


このカメラは UTF の電池び使用でさます。 

•単3おアルカ U 乾電池 （4 本：付属） 

•単3お充電式ニッケル水素電池 （4 本；別売） 

•単3お U チウム乾電池 （4 本：別売） 

n □ック解除ツマミをスライドさせて、電池力 
パ’-を開けます。 



医]ま意 

-カメラの電源びオンになっているとさは、電池カバー 
を開けないで<ださい。画儘ファイルやメモ U —力一 
ドび壊れることびあります。 

-電池カバーに無理な力を加えないでください。 


■撮露の準摘 
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電池を表示に合わせて正し < 入れます。 

電池室内に表示されている図に合わせて、+と一 
の方向を正しく入れてください。 



電池カバーで電池を押し込みながら、スライ 
ドさせて電弛カバーを閉めます。 

カチッと音びするまで、電池カバーを巧し込んで 
ください。 



因ま意 

電池カバーび閉まらないとをは、無理に閉めずに電油の 
挿入ち向を確認してください。 




琴メモ ： AC アダプター について 

このカメラは、別売の AC パワーアダプターと DC カプラー 
と組み合わせて電源を供給ずることちでをまず。使い方につ 
いては、それぞれに付属の使巧説明書を参照してください。 


>■電池種類の設定 

このカメラは、使用電池の種類を 
設定することで、電池を効率よく 
使ラことびでをます。使用する電 
池の種類をセッ ト アップメニュー 
の回 電化種類 （一114ページ） 

で選択して < ださい。 

使用している電池び正しく選択されていないと、電池残量び 
正し < 表示されない場合や正常終了しない場合びあります。 



電池を入れる 


の ま意：電池について 

• ケースびはびれたり、破損した電池を使 電池ケース 

わないでください。新しい電池とちい電 
池を混ぜて使用しないでください。また、 

種類の違ラ電池を混ぜて使用しないでく 
ださい。液漏れや過熱の原因となりまず。 

• マンガン電池、ニッカド電池は使わないで<ださい。 



■隱の準備 
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I メモリーカードを入れる 

撮影した画儘は、別売の SD / SDHC/SDXC メモリー 
カードに記録されます。 

n □ック解除ツマミをスライドさせて、電池力 
パ’-を開けます。 



■撮露の準摘 
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n メモリ-力-ドを入れます。 

h 図のよラに正しい向をで「カチッ」と音（感触） 
びするまで、メモ U —カードを確実に奧まで差し 
込みます。 



※イラストは SD メモリーカードの場合です。 


のま意：メモリーカード挿入時のご注意 

六モ1」一力ードの向さび正しいこ 
とを確認してください。斜めに差 
し込んだり、無理な力を加えたり 
しないで < ださい。 
















メモ u —カードを入れる 


Q 電池カバ-を閉めます。 

W 「カチッ」と音びするまで、電池カバーを押し込 
んで < ださし、。 



♦•メモリーカードを取り出すときは 

カメラの電源をオフにしてから、メ 
モ U —カードを指で押し込み、ゆつ 
くり指を戻すと、□ックび外れて取 
0出せます。 


田ま意 

メモ U —カードを取り出すときに、巧し込んだ指を急には 
なずと、分モリーカードび报び出ずことびあります。指は 
静かにはなして < ださい。 



■使用可能なメモリーカード 

-このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC/ 
SDXC メモ U —力ードの使用をおすすめします。 

- HD 動画を撮影するとをは、 CLASS® し处上の メモ U — カード 
をご使巧ください。 

-今後の対応メモリーカードについては、富±フイルムの 
ホームページに掲載しています。詳しくは http://fu]ifilm. 
jp/personal/digitalcamera/ を参照してください。その他 
のメモ U —カードについては、動作な罰しておりません。ま 
た、 xD- ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応 
していません。 

因 メモリーカードについてのごま意 

-メモリーカードのフォー マッ ト中や、データの記録/消ま中は、 
カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり 
しないでください。力ード損傷の原因になることびあります。 

- SD/SDHC/SDXC メモ U —力ードを力;><ラに入れるとを 
は、書き込み禁止スイッチの□ックを解除してください。書 
き込み禁止スイッチを L 曰 CK 側へスライドさせると、画像 
の記録や消去、カードのフォーマツトびでをなくなります。 



7 

、、、、 

、 \ 

1 

▼ Lock 

、 

( 

う 

'ぶみ 


書 さ込み禁止スイッチ 


■隱の準備 
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メモリーカードを入れる 


未使用の SD/SDHC/SDXC メモリーカードや、パソコンや 
その他の機器で使用した SD/SDHC/SDXC メモ U —力ード 
は、必ず力;><ラでフォーマット（一11巨ぺージ）してから 
ご使巧ください。 

><モリーカードはルさいため、乳幼児び誤って飲み込む可能 
性びあります。乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ 
い。万び 一、 乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 
談してください。 

外形寸法び SD メモ U —力ード規格から外れている miniSD 
アダプターや microSD アダプターを使ラと、まれに损けな 
くなることびあります。その場合、無理に扳こラとすると故 
障につなびりますので、富±フイルム修理サービスセンター 
に修理をご依頼ください。 

メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はびれ 
たラベルび、力ラの誤動作の原因になることびあります。 
SD ><モ|」一力ードの種類によっては、動画の記録び中断さ 
れることびあります。 

カメラでメモ U —カードをフォーマットすると、画像をなを 
するフォルダび作られます。このフォルダの名前を変更した 
り、削除したりしないでください。また、パソコンやその他 
の機器で、画儘ファイルの編集/消去または名前変更をしな 
いでください。><モリーカード内の画像の消去は、必ず力 
ラで行ってください。画像の編集や名前変更を行ラとをは、 
カメラのオリジナル画像を使わないでください。パソコンな 
どに画像をコピーし、コピーした画儘で編集や名前変更を 
巧ってください。 


■撮緊の準備 
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I 電源をオンにする/オフにずる 


力ラの電源をオンにするには、 ON/OFF (電源）ス 
イッチを矢印の方向にスライドします。もう一度スラ 
イドすると、電源びオフにな0ます。 



>♦再生モードで電源をオンにするには 

因 （再生）ボタンを長押しずると、再生モードで電源び 
オンにな0ます。 



因（再生）ボタンをもう一度押すか、 ON/OFF 廣源）ス 
イッチをスライドずると、電源びオフになります。 


琴メモ：撮影と再生の切り換え 

-撮該中に 田 (再生）ボタンを押すと、再生モードになります。 
. 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードにな 
ります。 


m メモ：自動電源 OFF 

カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源びオフになり 
まず。セットアップメニューの固 自動 電源 OFF (一 118ぺ一 
ジ）では、自動的に電源びオフになるまでの時間を設定でを 
ます。 

因ま意 

• 電源を入れるとさは必ずレンズキャップをはずしてくださ 
い。 

• レンズに指紋び付かないよラにご注意ください。撮影画像の 
画質低下の原因になります。 

• 撮影モードで電源をオンにすると、レンズ部び繰り出しま 
す。誤作動や故障の原因となりまずので、レンズ部を手で押 
さえないよラにして<ださい。 


■隱の準備 
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しほ用する言語と日時を設定する 


ご購入後初めて電源をオンにしたとさは、使用する言 
語と曰時び設定されていません。次の手順で使用する 
言語を選び、日時を設定します。 

n 電源をオンにします。 

言語設定画面び表示されます。 

b 使用する言語を選び、 MENU / OK ボタンを押し 
ます。 

言語び設定され、日時設定画面び表示されます。 



Q 年月日の並び順を設定します。 

h ▲▼で年月曰の並び順を選びまず。 


■撮露の準摘 
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g 年、月、日、時、分を設定します。 

◄►で i 就する項目件、月、日、 
時、分）を選び、▲▼で設定ずる数 
宇を選びまず。 



n MENU / OK ボタンを押します。 

U 設定が終了して、撮影を開始できます。 


0 


丈チェック 

言語や日時の設定をやり直したい場合は、セットアップメ 
ニューで再設定でさます（一11 ] ページ)。 

琴メモ：電池種類 

曰時設定び終わると、セットアップメニューの回電池種類で 
設定されている電池種類の確認画面び表示されます。確認画 
面に表示された電池と使巧している電池び異なる場合は、使 
巧している電池に回電池種類を設定し直してください 
114ページ)。 

琴メモ：カメラの時計 

• 長期間イ呆曽したとをは回 日時 設定と 回 電お種類び クリア 
され確認画面び表示されます。再設定してください。 

-電池を入れて約]0時間し:1上経過していれば、力分ラから取 
りがしても、約24時間保持されます。 











ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 
SR 田田因がの撮影モードに切り換える方法について 
は、3日ページを参照してください。 

カメラの電源をオンにずる 

n カメラの電源をオンにします。 

ON/OFF (電源）スイッチをスライドします。 




•• SR の皿 について 

被写体に力;^ラを向けるだけ 
で、力;ラび自動で撮影シーン 
を認識し、最適な設定にしまず。 
力方ラび最適なシーンを認識す 
ると、画面にシーンアイコンび 
表示されます。 


シーン 

内容 

〇 

人物：人物を認識した場合に表示されます。 

〇 

風景：建物や山などの風景を認識した場合に 

表示されます。 

巧 

夜景：夜景を認識した場合に表示されまず。 

贷 

マク□:近接撮該を認識した場合に表示され 

まず。 

巧 

夜景 S 人物：夜景撮影時、人物を認識した場 

合に表示されます。 

咳 

逆光 S 人物：逆光撮影時、人物を認識した場 

合に表おされまず。 


琴メモ 

シーンを認識しなかった場含は、參 AUTO で撮影されまず。 



人物を認識した場合 


• •♦參 

♦参 •• 
♦参参 • 


基本的な撮露と再生 


SR 


AUTO 


(シーンぴつた D ナビ）で撮暴する 


B 蒙賓撮露と再を 
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SR 田!！田（シーンぴったりナビ）で撮影する 


表示 

意味 

表术なし 

電池の鶏量は十分にあります。 

口 

柿点な） 

電池の残量び不足しています。新しい電池 
を準備してください。 

口 

柿点滅） 

電池殘量びありません。カメラの電源を才 
フにして、電池を交換してください。 


餐チェック 

•温度がおいところで使用したと走、電池の特性上、電池残量 
不足の表示（亡つ!、亡コ）び早く出る場合がありまず。電 
池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。 

• 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池殘 
量表示び出ないで力;>< ラの電源び切れることびありま 
す。一度、電池切れになった電池を再使用した場合に 
この現蒙び起こりやすくなります。 

• モードによっては C3 から亡コになるまでの時間び 
短くなることびあります。 

-カメラの動作状態により消費電力は大さく変化しま 
す。このため、電池の使巧中に撮影モードから再生 
モードへ切り換えた場合に、亡つ!び点むせず、亡コ 
び点灯し、動作び終了する場合びあります。 


n 電池残量を 確認します。 
W 電池残量を画面で確認しま 



基本的な撮露と再を 


24 


カメラを構えて、構図を巧める 

n カメラを構えます。 

•手ブレを防ぐため、脇 
をしめ、カメラを両手 
でしっかりと持ってく 
ださし、。 


-レンズやフラッシュに 
指などびかかると、ピ 
ンぼけや暗い写真にな 
ることびあります。ご 
ま意 < ださい。 

n 構図をミ夹めます。 

ズームレバーを回して、構図を調整します。 















> ♦ズームを使う 

ズームを使ラと、被写体の大ささを変えることびでさます。 
広い範囲を写したいとさはズームレバーを W (広角）側へ、 
被写体を大さく写したいとさは T (望遠）側へ回してくだ 
さい。ズーム操作中は、画面にズームバーと倍率び表おさ 
れます。 

W (広ち） ズーム T (望遠） ズーム 

(広く写す） （大舌く写す） 



セットアップ;>< ニューの囚 デジタルズーム を使ラと、被 
写体をさらに大をく撮影でをまず。 




SR 田!！田（シーンぴったりナビ）で撮影する 


>♦フレ ー =ングガイドを使ラ 

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、画面の表示び次 
のよラに切り換わります。 

[ 情報表示おり I II 情報表おなし ] 


[HD フレーミング I 和 I ベストフレーミング I 

•ベストフレーミング：ベストフレーミングを使ラと、縦 
横にガイド線び表示され、構図びまめやすくなります。 
• HD フレーミング：画像び16:9になるようなガイド線 
び表示され、 HD 画像の構図びまめやすくなります。 

広!ま意 

被写体を画面の中央に配置しないときは、必ず AF/AE □ック 
044ぺージ）を使ってください。冉 F/AE □ックをしないと、 
被写体にピントび合わないことびあります。 


■蒙賓撮露と再を 


2已 




























SR 田!！田（シーンぴったりナビ）で撮影する 


〜ブレ防止モード 

この力;<ラでは、暗い場所でち手ブレや被写体プレを軽減 
し、ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影でさ 
ます。 

セットアップメニューの 〇ブレ 

防止モードで、沖: h 常時 または 

<(か B 撮該時、 OFF を選択でさま 
す（一 113 ぺージ)。 


UlnEVFn 

y 田自1» "かぷ財昏 
mmtwiK OFF 

|i □目っ _ 


餐チェック 

兰脚使巧時は 〇ブレ防止モー ドを OFF にすることをお 
すすめします。 

因 ま 意 

シーンや撮影方まによっては、ブレび殘ることびあります。 


■蒙賓撮露と再を 
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ピントを合わせて撮影ずる 



シャッターボタンを半押しして、 
被写体にピントを合わせます。 



ピントが合ったとき 

ピピッと音び鳴0、インジケーターランプび緑色 
に点灯します。 


ピントび台わないとさ 

AF フレームび赤色に点灯し、！ AF び画面に表示 
され、インジケーターランプび緑色点滅します。 
構図を変えるか、 AF/AE □ックを使ってくださ 
い（一 44ページ）。 


♦チェック 

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音び発生 
します。 










n シャツタ-ボタンを半押ししたま 
ま、さ5に深く押し込みます（全 
押しします)。 

写真び撮影されます。 



、シャッターボタンの半巧しと全巧しについて 

シャッターボタンを軽<押して、そのまま指を動かさない 
でいることを「シャッターボタンを半押しする」といいま 
す。半押しすると、ピントと明るさびままります。 

指をはなさずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写 
真を撮影でをます。シャッターボタンを押すときは、力^ 
ラび動いて手ブレび起さないよラに、静かに押し込んでく 
ださい。 




^チェック 

-暗い場所では、フラッシュを使って撮影（一47ページ）で 
をます。 

-暗い被写体のピントを合わせやすくするために冉 F 補助光 
(一4己ページ）び発光する焉をびあります。 


SR 田!！田（シーンぴったりナビ）で撮影する 


<■チェック 

SR 因田田では、常にピント合わせを続けるため、巧のような現 
象び起こりまず 
-レンズの駆動音びします。 

• 電池の消耗び早くなります。電池残量にご注意ください。 


基本的な撮該と再を 
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SR 田!！田（シーンぴったりナビ）で撮影する 


••マナ —モード 

シャッター音などを避けたい状 
況での撮影には「マナーモー 
ド」を使います。マナーモード 
は、 DISP/BACK ボタンを長巧し 
して設定します。 

マナーモードに設定すると、 AF 補助光び発光禁止になり 
(SP のかろを除く）、操作音やシャッター音、動画やボ 
イス分モの再生音び OFF になります。セルフタイマーラ 
ンプち発光しません。 

-マナーモードに設定すると、画面にが f び表示されます。 
•をう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモー 
ドび解除されます。 

•曲 操作音量 （一]] 2ページ) 、回!シャッター音量 （一 

112ぺージ)、四再生 音量 卜118ぺージ）を変更し 
たいとをは、まずマナーモードを解除して<ださい。 
•動画やボイスメモ再生中は、マナーモードを蜜要するこ 
とはでさません。 



■蒙賓撮露と再を 
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〜インジケーターランプ 



インジケーターランプの色や点な/点滅で、力六ラの状態 
びわかります。 


インジケーター 

ランプ 

カメラの巧態 

緑色点な 

被写体にピントび合っています。 

緑色点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告です（撮 
影でをます)。 

緑と桓色の 
交互点滅 

メモ U —力ードに画儘を記録しています 
(続けて撮影でさます)。 

檀色点な 

メモ U —力ードに画像を記録していまず 
(撮該できません)。 

檀色点滅 

フラッシュ充電中です（フラッシュは発 
光しません)。 

赤色点滅 

画像記録異常、またはレンズ異常です。 


琴メモ： 警告表示に ついて 

画面にを、警ち表示び表おされまず。詳細は] 37ページ 
を参照して < ださい。 

























I ] 撮影した画像を見る 

撮影した写真は、液晶モニターで巧生でをます。大切な 
写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましよラ。 

Q [E (再生）ボタンを押します。 



最後に撮影した画像をちの 
よラに液晶モニターいっぱ 
いに表示します。 

n ◄または►を押して、見たい画 
像を選びます。 

◄:前の画像び表示されます。 

► :次の画像び表示されます。 

餐チェック 

シャッターボタンを半巧しすると、撮影画面に戻ります。 



、不要な画像を消去するには 

消去したい画像び表示されてい 
るときに、面（消去）ボタンを 
押します。 


1コマを選んで、 MENU / OK ボ 
タンを押します。 


確認画面び表おされます。 
MENU / OK ボタンを押します。 
消去するのをやめたい場合は、 
DISP / BACK ボタンを押してく 
ださい。 




琴メモ：消去 

y ニュー操作でち画儘を消去でをます（一巨已ページ)。 


B 蒙貸撮該と再を 


29 

























•參 ♦♦ 
参 ♦♦♦ 
• ♦♦垂 
••参 • 


モードを切り換えて撮露する 


モードダイヤルで撮影モードを切0換える 


撮影モードを切0換えることで、状況（シーン）に適 
した設定を行ラことびでをます。モードを切り換える 
には、モードダイヤルを回して、使用するモードアイ 
コンを指標にをわせます。 



SR 因田巧シーンぴったりナビ 

被写体に力ラを向けるだけで、カメラび自動で撮影 
シーンを認識し、最適な設定にします。操作の流れに 
ついては、 「 SR 四！因（シーンぴったりナビ）で撮影す 
る」（一 23 ページ）を参照してください。 

〇才ート 

力 ラまかせの簡単操作でをれいな写真を撮影でさま 
す。ほとんどの状況に適しています。 


B モ■ドを切 D 巧えて撮露する 
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SP シーンポジション 


いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最 
適な状態にするシーンポジシヨンび用意されていまず。 

■ シーンポジシヨンを設定ずる 

Q モードダイヤルを SP に合わせます。 



b MENU / OK ボタンを押します。 

U 撮影メこ：!-び表示されます。 

P 囚シーン還巧を選びます。 



Q 設定の選択に移ります。 




モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


n 設定したいシーンポジションを選 
びます。 


■り1■よ細地 ■ ^ 



フラッシュを使用せず 
自おな巧囲気び 
表現できまず_ 


0 MENU /0 K ボタンを押して、ず定し 
ます。 


B モ—ドを切〇巧えて撮影する 

0 0 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


■シーンポジションの種類 


1 _^_ 1 

機能 


等倍の画像とデジタル拡大 （1.4 倍、2倍）された画像を同時に3枚撮影します。 

1 かそ 高感度吕枚撮り1 

フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。逆光での撮影など光の調整び難しい撮影での失敗を防ぎます。 


暗い場面でわ、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用できない場 
所での撮影にち適しています。 

み 人物 

人物の撮霖に適しています。肌の色び自然で、ソフトな印象の写真になります。 

@ べビー 

赤ちゃんの肌を自然に撮影ずることびできます。フラッシュは留に発光禁止になります。 

e 笑顔 

顔検出機能で検出された顔び笑顔であると認識されたときは、自動的に撮影されます。複数の顔を検出した場 
合、 1 つの顔び笑顔として詔、識されると自動的に撮霞されます。 

心 風景 

昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景を<っさ0と仕上げます。 

みスポーツ 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になります。 

じ 夜景 

夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。 

が 夜景に脚） 

夜景の撮影に適しています。ス n — シャッターでの撮影び巧われます。手ブレ防止のため三脚のご使用をおす 
ずめします。 

# 巧乂 

ス □ー シャッターで巧ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおずずめします。 
因 ボタンを巧ずと、 ▲ または ▼ でシャッタースピードを設定できます。 

S 夕焼け 

夕焼けをホく鮮やかに撮影します。 

ぶ スノー 

白く輝く雪景色で画像び暗くなるのを防ぎ、明るく、<っさ0と撮影します。 

进 ビーチ 

日差しの強いお辺で画像び暗<なるのを防ぎ、明るく、くっさりと撮影します。 

y パーティー 

室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でち雰囲気を活かした自然な写真になります。 

ホ巧の接写 

花に近づいて撮影するときに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影でさます。ピントび合ラ範囲は 化 マク 
n にな0ます。 

fTB^n で字の撮影 

書類やすワイトボードなどを撮影ずるとさに使用します。文字をはっさりと撮影します。ピントび合ラ範囲は 
A マクロになります。 


B モ■ドを切日巧えて撮露する 
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mm \ ズームアップ 3 枚撮り 

等倍の画像とデジタル拡大 （1.4 倍、2倍）された画像を同 
時に3枚撮影します。 



拡大して撮影されるエ U アび2種類の枠で表示されます。が 
側の枠び].4倍ズーム、巧側の粋び2倍ズームです。▼ボタ 
ンを巧すと、枠び縦位置または横位置に切り換わります。 


のま意 

シャッターボタンを押すたびに3コマの画像び撮影されます。 
メモ U —カードに3コマ分の空を容量びない場合は撮影でを 
ません。 


4-チェック 

•巧画像サイズは、 a に固定され 、 u (等倍)、 I 过 （1.4 
倍)、 0 (2 倍）で記録されます。 

-デジタルズームは使巧でをません。他のモードでデジタル 
ズーム中に Sj にすると、光学ズームの最大倍率に切り撰 
わ0ます。 

.な連写拟 がの連写設定では使用でをません。 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


■か夕高感度2枚撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮慕します。逆光の場台' 
など、光の調整び難しい撮影における失敗を防ざます。 
シャッターボタンを押すと、フラッシュを発光させずに目で 
見たままの雰囲気を活かして]枚目を撮影し、その直後にフ 
ラッシュを発光させて吕枚目を撮該します。必ず2枚撮影さ 
れるので、撮影び終了するまで、カメラを動かさないよラに 
してください。 

<■チェック 

• フラッシュび強制発光しますので、フラッシュ撮該を禁止し 
ている場所では使巧しないでください。 

• マナーモード（一28ページ）に設定していてを、フラッシュ 
は発光します。 

•分モ U —力ードに画徹2枚分政上の空を容量びない場合は 
撮影で去ません。 

■ 0 ナチュラルフオト 

暗い場面でを、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真 
になりまず。室内皆フラッシュを使巧でをない場所での撮影 
にを適しています。フラッシュは萬に発光禁止になりますび、 
自動的に高感度になるため、暗い場所でち手ブレや被写体プ 
レを軽減します。 


B モ—ドを切〇巧えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


[PANORAMAJ ぐるつと / \ ノフ V 

2枚または3枚の画像をを成し、パノラマ写真を作成 
します。云脚を使ラと、構図を合わせやすくな0ます。 


D 


モードダイヤルを 崎 に合わせます。 



b MENU / OK ボタンを押して撮影メニューを表示 
します。 

EI 撮影メニューの 囚 方式から M 才ート を選 
びます（一日 0 ページ)。 


■ 1 ロマニュアル_ 


日 


▲を押すと、フレーム選択画面が 
表示されます。 

イまたは ► で撮影する順番を選択 
します。 




B モ■ドを切 D 巧えて撮露する 
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n MENU / OK ボタンを押して、ミ夹定し 
ます。 

^1枚目の画像を撮影します。 

4■チェック 

露出とホワイトバランスは、1枚目を撮該 
したときにま定されまず。 

P 2枚目の画像を撮影します。 

なと+び重なって♦になるよラにカメラを動 
かします。 

カメラを動かす方向 


2枚目の画像はなと+び重なって ♦ になると、 
自動的に撮影されます。 

♦チェック 

パノラマ撮影を]枚目、または2枚目で完了するとさ 
は、▲を巧します。 

0手順7と同滿こ、3枚目の画像を撮影します。 




































0 MENU/OK ボタンを押します。 

U 作肥れた AV ラ巧動;僻されます。 

* チェック 

ぐるつとパノラマでは、に角側に固定されまず（撮貢ミメニュー 
の 因 方式び晒]才ー ト のとをのみ)。 

のま意 

-複数の写真を合成するため、つなぎ目びされいに記歸されな 
い場合びあります。 

-暗いシーンでは、写真びブレる場合びあります。 

- U (下の場合は、ぐるつとパノラマ撮影には適していません。 

-被写体び動いている 
-被写体とカメラの距離び近すざる 
■空や芝生など、同じよラな模様び続く風景 
-波や滝など常に模様び変化する風景 
-日月るさび大去く変動するシーン 



♦•ラまく撮影するには 

-力六ラを上下左右に傾けないよラに注意して動かしまず。 

-なと+び重なったとさは、なるべくカメラを勘かさな 
いで < ださい。 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


>♦パノラマのマニュアル撮影について 

パノラマ撮該の撮影方式び 晒]オート で、ラまく撮影でさ 
ないとさは、 闷 マニュアルで撮影して<ださい。 

1撮影メニューの 因 方式から 闷 マニュアルを選びます。 
2フレームを選んでから]枚目の画憬を撮影しまず。 

3 MENU /0 K ボタンを押すと、巧の画像とのつなざ目の部 
分び半透明で表示されまず。 


4半透明で表おされた部分び重なるよラに構図を決め、 
シャッターボタンを押して 2 枚目の画儘を撮影します。 



1枚目撮影後 2枚目撮影時 

5 3枚目の画像わ2枚目と同様の手順で撮影します。 

6 MENU /0 K ボタンを押すと、作成されたパノラマ写真び 
表示されまず。 

7ちラー度、 MENU /0 K ボタンを押すと、作成されたパノ 
ラマ写真び保存されます。 


B モ—ドを切〇巧えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


♦•パノラマモードで撮影した画像のプリントについて 

•パノラマモードで撮影した画憬をプリントする場合、画面の合成枚数やプリントする用祇のサイズによっては、プリントの 
上下または左右に余白び出たり、画憬の一部びプ U ントされない場合びあります。 

- FUJIFILM ネットプ U ントサービスでのご注文は吕画面パノラマは受付でさますび、3画面パノラマの場合は受付でさま 
はん。 

-フジカラーデジカメプリントサービス取り扱い店でのパノラマモードのプ U ントについては、店頭にてご相談ください 
扫3、121ページ)。 

•パノラマモードで撮慕された画儘のプ U ントについては、下記のホームページをご覧ください。 

http;//fujifilm.jp/personal/print/photo/panordmaprint/index.html 


B モ■ドを切 D 巧えて撮露する 
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p プログラム 

p プログラムでは、カメラびシャッタースピードと絞 
り値を自動的に設定します。 



日撮彰します。 



のま意 

被写体の明るさび力；ラで測光 
できる明るさの範囲を超えると、 
シャッタースピードおよび絞り値 
び r -- j と表示されます。その場 
をはシャッターボタンを半押しし 
て測光をし直してください。 



モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


、プ□グラムシフトの設定 

因（露出補正）ボタンを押すと、同じ露出 / p \ 
のままシャッタースピードと絞り値の組み合 \^j 
わせを蜜えることびでをます。 



賣メモ 

• プ□グラムシフトは、フラッシュの設定びフラッシュ発 
光禁止（一47ページ）のとをのみ使用でをます。 

•プ□グラムシフト中は、シャッタースピード、絞り値び 
黄色で表示されます。 

•プ□グラムシフトは、なのとをに自動解除されます。 
■電源びオフになったとを 
-フラッシュをポップアップしたとき 


B モ—ドを切〇巧えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


5ソヤッター乂ヒー ド優先 

S シャッタースピード優先では、自分で選んだシャッ 
タースピードにをわせて、カメラび自動的に絞り値を 
設定します。 


D 


モードダイヤルを S に合わせます。 



日 


因（露出補正）ボタンを押します。 

シャッタースピードの設定画面び表 
示されます。 





Q ▲または▼でシャッタースピー 
ドを設定します。 


B モ■ドを切 D 巧えて撮露する 
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0因（露出補正）ボタンを押します。 

設定を終了します。 

g 撮影します。 





広!ま意 

• 設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないとを 
は、絞り値び赤色で表示されます。その場合はシャッタース 
ピードを設定し直してください。 

• 被写体の明るさび力方ラで測光でをる明るさの範囲を超える 
と、絞り値び「--」と表示されます。その場合はシャッター 
ボタンを半巧しして測光をし直してください。 














A 絞り優先 

A 絞り優先では、自分で設定した絞0値に合わせて、 
カメラび自動的にシャッタースピードを設定します。 



B a (露出補正）ボタンを押します。 

絞り値の設定画面び表示されます。 



口阅 



r 口 戈ぶ*ザ 

絞り値 

P ▲または▼で絞り値を設定します。 



モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


口 


な（露出補正）ボタンを押します。 

設定を終了します。 




g 撮影します。 



広!ま意 

-設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッ 
タースピードび赤色で表示されます。その焉をは絞り値を設 
定し直して < ださい。 

-被写体の明るさびカメラで測光でをる明るさの範囲を超える 
と、シャッタースピードび r -- j と表示されます。その場合 
はシャッターボタンを半押しして測光をし直してください。 


B モ—ドを切〇巧えて撮影する 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


M マニュアル 

M マニュアルでは、シャッタースピードや絞 0 値を撮 
影ちび設定できます。意図的に「オーバー（明るい)」 
または「アンダー（暗い)」の露出を設定でをるので、 
個性的で多彩な表現び巧能になります。 


D 


モードダイヤルを M に合わせます。 



日 


因 （露出補正）ボタンを押します。 

シャッタースピードと絞 0 値の設定 
画面び表示されます。 





絞り値 


B モ■ドを切 D 巧えて撮露する 
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▲または ▼でシャッター ス ピー 
ドを設定します。 

渗 

1 ◄または►で絞り値を設定します。 


1因 （露出補正）ボタンを押します。 

設定を終了します。 

® 

1 撮影します。 




♦■露出インジケーターについて 

画面のち下の露出インジ'ケー 
ターを目安に露出を決定します。 


適正露出 


アンダー露出オーバー露出 

























c カスタム 

P 、 S 、 A 、 M モードの撮影設定をあらかじめ保をして 
おを、その設定を呼び出せます。設定は、撮影メニュー 
の因カスタム保ちで保をします。 



日撮影します。 



モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


〜カスタムモードの保存について 

撮影メニューの因カスタム巧巧で、現在、設定されてい 

々振が 木 汗ひ株仔ごす!■ホ 9。 

保をされる撮影条件は;欠のとおりです。 

■戶 モード（撮影）メニュー 
•晒 感度 

•巧円 NEPIX カラー 

-四画像サイズ 


■ 撮影メニュ ー 
•固 画質モード 

-回 AE ブラケティング 

•画 測光 

•田 AF モード 

- ca ホワイトバランス 

- E 3 シャープネス 

- S フラッシュ 

•四] 個人 認識 

■ セットアップメニュ ー 
•回 撮影画像表小 

•囚デジタルズーム 

• 〇 ブレ防止モード 
•EH AF 補助光 

•圆 EVF / LCD 表示 

■ その他 

-撮影モード （ P 、 S 、 A 、 M ) 

•ち フラッシュ 

•每連写設定 

• シャッタースピード 

- [ ぶ顔キレイナビ 

-絞り値 

•回ね 6 い撮りズーム 

- EVF / LCD 切0換え 

- A マクロ 

-画面表示（フレー 5 ング 

•因 露出補正 

ガイド）切り換え 


B モ—ドを切〇巧えて撮影ずる 
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:::: いろいろな撮露 
u 公顔キレイナビで撮影する 


顔キレイナビを使ラと、カメラび人物の顔を検出し、 
背景よりを顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る 
く目立つよラに撮影でをます。人物び左ちに並んでい 
るときなど、背景にピントび合いびちなシーンでの撮 
影に適しています。 

口顔キレイナビを設定します。 

Iff (顔キレイナビ）ボタンを押すたびに、 ON / 
OFF び切り換わります。 



B いろ： S ろな撮露 
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P 被写体に合わせて構図を ミ 夫めます。 

人物の顔の上に緑色の枠び表示されます。 



緑色の枠 


力ラび複数の顔を検出した場合、中央付近の顔 
の上に緑色の枠び、その他の顔の上に白い枠び表 
示されます。 


曰 



緑色の枠内の顔にピントと明るさををわせて撮 
影します。 








のま意 

-縦位置撮影時も顔を検出でさます。 

-顔び検出されない場合い131ぺージ）は、シャツターオ 
タンを半巧ししたとをに画面の中央にピントび合います。 

-顔び検出でをないときは、ホ目補正されません。 

-撮影の直前に被写体や力;><ラび動いたとさは、緑色の枠のだ 
置から顔びずれて写ることびありまず。 

-顔を検出する人数びをい場合は、処理に時間びかかることわ 
おじます。 


♦■顔キレイナビについて 

[ 公顔キレイナビを使ラと、一 
人旅などでセルフタイマーを 
使った自分撮りびで定ます 
日〇ぺージ)。 


1么コ顔キレイナビで撮該した画像は、再生時に顔の部分を 
拡大して表おでをまず（一已日ページ)。 

さらに、次のよラな機能を使えまず。 

•囚ホ目補正（一104ページ） 

.囚ピクチャーサーチ（一巨4ページ） 

.圆スライドシヨー(一] 00ページ） 

•回撮該画像表示の拡大表示チてック（一116ページ） 
.凸プ U ント予約（一83ページ） 

- E 3 トリミング（一] 〇已ぺージ） 



[ 义 ] 顔キレイナビで撮影する 


目つぶり検出 

セットアップメニューの 回撮該画像表お （一 ]] 目 
ページ）び 3巧、1.百 秒に設定されている場合は、 

顔キレイナビで検出された顔び目をつぶった状態で撮 

影されると 、 「U 目つぶりしている顔を巧出しました」 

といラ><ッセージび表示されます。目をつぶっていな 
し、顔を撮影したいとさは、撮影し直してください。 H 

回撮該画像 表示び 画像拡大 チェックに設定されている * 
場合は、目をつぶった状態の顔を検出すると、下のよ5 
ラな画面び表示されます。画像が拡大表示されている し、 
とさに [ ぶ （顔キレイナビ）ボタンを押ずと顔び拡大表 g 
示され目つぶりの状態を確認でさます。 撮 


因ま意 

-顔び検出されなかった場合は、目つぶりち検出されません。 

-回撮影画像表示を OFF に設定すると、目つぶりは検出さ 
れません。 




琴メモ：目つぶり検出設定 

セツトアップ六ニューの 回目つぶり検出 （一] ] 3ページ) 
で目つぶり検出を巧ラかどラかを設定でさます。 
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し AF/AE □ツク撮影する 


静止画撮影時にシャッターボタンを半押しずると、ピ 
ントと明るさが決まります。そのまま半押しを続けて、 
ピントを固定することを 「AF □ック」、明るさを決め 
て固定することを 「AE □ック」といいます。被写体を 
画面の中央政外に配置して撮影したいときに便利でず。 

n ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 
合わせます。 



n シャッターボタンを半押しします。 

IS 被写体にピントび合い、インジケー 
ターランプび緑点丹します。 




<■チェック 

シャッターをきる前なら、冉 F/AE □ックは何度でもや 
り直せます。 


B いろ： S ろな撮露 
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H 半押ししたまま構図を変えます。 

W 被写体との距離は変えないでくださし、。 




そのままシャッターボタンを全押 
しして、撮影します。 















> ♦才ートフオーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフオーカス機構を搭載していま 
すび、なのよラな被写体や条件の場合、ピントび合いに< 
いことびお0ます。 


高速で移動ずる 
被写体 

その他の才ートフォーカスの苦手な被写体： 

•ガラス越しの被写体 

• 髮の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに販収する 
をの 

• 煙や炎などの実体のないちの 

• 背景との明暗差びかないちの（背景と同色の服を着てい 
る人物など） 

• AF フレーム内にコントラスト差び大をいをのびあり、 
その前か後ろに被写体びある場合（コントラストの強い 
背景の前の被写体など） 

このようなときは、 AF/AE □ック機能（一44ぺージ） 
をお使いください。 



鏡 や車のボディなど 
光沢のあるちの 



AF/AE □ック撮影する 


補助光について 

AF 補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするた 
めの光です。シャッターボタンを半押ししてからピントび 
合ラまでの間、発光します。 

広!ま意 

-シーンによっては、発光してをピントび合いづらいこと 
びあ0ます。 

•マクロ撮影など、被写体に近づいた撮該では、冉 F 補助 
光の効果び十分に得られない場合びあります。 

-人の目に近づけて発光させないで<ださい。 


B いろ： S ろな撮影 
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し » 巧 s 巨離撮影する（マク □ /スーパーマクロ） 


被写体に近づいて大をく撮影したいとをに使います。 


D 


マク□モードを設定します。 

A (◄) ボタンを押すたびに、設定び切り換わ 
ります。 



日 


日 


な： スーパーマ クロ 
OFF : OFF 


構図をミ夫めてピントを合わせます。 

餐チェック 

ズームレバーを 使ラと、構図を調整でさま 
す(一吕已ページ)。 

撮影します。 



丈チェック 

-汹スーパーマク□を設定した場合は、光学ズームやフラッ 
シュは使巧でをません。 

-マク□撮影時は手ブレしやすいので、=脚の使用をおすすめ 
しまず。 

-マク□撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。 

-フラッシュ撮慕する場合は、フラッシュの光量を捕正してく 
ださい（一日8ページ)。 

-近づいてフラッシュ撮診するとレンズの該び映ることびあり 
ます。その場合はかしズームずるか離して撮影して<ださ 
し、。 


B いろ： S ろな撮露 
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4 フラッシュ撮影するりフラッシュ） 


夜や暗い室内で撮影をするとさは、フラッシュをお使 
い < ださし、。 

n フラッシュポップアップボタンを押します。 

U フラッシュびポップアップします。 



白 


<♦フラッシュ発光禁止 

フラッシュを閉じると発光禁止に 
なりまず。 

フラッシュ撮影び禁止されている 
場所などでの撮影に適しています。 

被写体び暗いとをでち、フラッシュを発光しません。暗い 
とさは^脚の使用をおすすめします。 



フラッシュ設定を選びます。 

4 (►) ボタンを押すたびに、設定び切り換わ 
ります。 



フラッシュ設定 

説明 

AUTO / 滤 

(オートフラッシュ、 
表のなし） 

ほとんどの状況に適していまず。 
カメラび暗いと判断したと去に 
フラッシュび発光します。 

失/亦そ 

(強制発光） 

逆光で被写体び暗<なっている 
とさに使います。周囲の明るさ 
にかかねらず、フラッシュび発 
光しまず。 

S 4/ 藏 

(ス□ーシンク □) 

夜景と人物の両方ををれいに撮影 
でさます。明るい場所では露出 
オーパーになることびあります。 


いろいろな撮影 
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i フラッシュ撮影する （ i フラッシュ） 


||構図を決めてピントを合わせまず。 

<■チェック 

•フラッシュび発光するときは、シャッ 
ターボタンを半巧しすると、画面に〇 
び表示されます。 

. シャッタースピードび遅く、手プレしやずい状態では、 
画面に Ipr び表示されますので=脚をご使巧 < ださい。 

Q 撮影します。 

4-チェック 

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光 
します。撮影び完了するまでカメラを動か 
さないで < ださい。 

古 チェック 

•フラッシュび発光すると画儘の周辺部び暗くなることびあり 
ます。 

• 機能の詳細は、「各撮該モードで使用でをる機能について」 
をご覧ください（一143ページ)。 




B いろ： S ろな撮露 
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i メモ： i フラッシュとは 

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなど 
を瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する 
。フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでを人物 
の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮 
影でをます。 


>■顔キレイナビ ON 、 赤目補正 ON のときのフラッシュ 
設定について 

セットアップ分ニューで ホ目 補正を ON (一] ] 3ページ） 
にして、顔キレイナビを ON に設定（一42ページ）した 
場合、フラッシュ発光時には必ずホ目軽減を巧います。そ 
のため、フラッシュは、滤（ホ目軽減才ートフラッシュ）、 
<5>そ （赤目軽減+強制発光)、 S 濡（赤目ス□一）から設定 
でさます。 

滤（ホ目軽減オートフラッシュ）は、人物 
を撮影するのに適していまず。暗い場所で 
フラッシュ撮影したときに、フラッシュの 
光び目の中で反射することにより瞳びホく 
写る「ホ目現象」を軽減します。 






しじ)セルフタイマーをほって撮影する 


このカメラは、撮影をを含めた集合写真に適した no 
秒後撮影」と、シャツターボタンを押すときにカメラ 
び動くのを防ぐ「2秒後撮影」の2種類のセルフタイ 
マーを搭載しています。 

n 〇 (▼) を押して、セルフタイマー設定画面 
を表示します。 



囚 




益：セルフタイマー OFF 
01 :10秒後撮彰 
な： 2秒後撮影 


n ◄または►を押して、セルフタ/<2^ 
ィ7-を選びます。 

n MENU / OK ボタンを押します。 

セルフタイマ-び設定されます。 


Q 構図をミ夫めてピントを合わせます。 
P セルフタイマーを開始します。 


シャッターボタンを全巧 
しすると、セルフタイマー 
びスタートします。液晶 
モニターには、シャツター 
び切れる までの抄数び表 
示されます。 

タイマーを途中で止めるには、 
を押します。 




DISP/BACK ボタン 


のま意 

シャッターボタンを押ずとさは、レンズの前に立たない 
で<ださい。ピントび合わなかったり、適正な明るさに 
ならないことびあ0まず。 


B いろ： S ろな撮影 
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o セルフタイマーを使って撮影する 


「な1日秒」では、カメラ前面のセルフタイマーラン 
プび点'なし、撮影直前に点滅します。 「 G 2 秒」では、 
セルフタイマー開始と同時に点滅します。 



'鳴 



カウントダウン終了後、すぐに動かないでくださし、。 

のま意 

セルフタイマーは、撮影び売了すると、自動的に解除されま 
す。撮慕モードを切り換えたとさ、再生モードに切り換えた 
と去、カメラの電源びオフになったとをも、セルフタイマー 
は解除されます。 


B いろ： S ろな撮露 
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>■顔キレイナビでセルフタイマー撮影する 

セルフタイマー撮該時に顔キレイナビを使うと、事前にピ 
ントを合わせなくてち、カメラび自動的に人物の顔を検出 
してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分 
撮り（セルフポートレート）のとをに便利です。 

顔キレイナビでセルフタイマー 
撮影をするときは、 [ ぶボタン 
を押して顔キレイナビを還びま 
す。シャッターボタンを全押し 
すると、撮該までの間に顔を検 
出し、シャッターびきれる直前 
にピントと明るさを合わせまず。 




































な連続撮影する（連写) 


動いている被写体などを連続して撮影するのに適して 
います。 

n (連写）ボタンを押します。 

連写の設定画面び表示されます。 



< または ► で連写設定を選びます。 


OFF ： 連写設定 OFF 
な!：連写 
苗 :サイクル連写 
&:エンドレス連写 
tJ を：中速連写 
品：高速連写 
巧]: AE ブラケティング 

P 構図をミ夫めてピントを合わせます。 





の a 宜 



シャッターボタンを巧します。 

シャッターボタンを巧し続けている 
間、各連写設定に応じたコマ数で連 
続撮嚴しまず。 










な連続撮影する（連写) 


■乌! I 連写 

シャッターボタンを押している間、最大日コマを連続 
して撮影します。 

■をサイクル連写 

シャッターボタンを押している間、最大4日コマを連 
続して撮影し、最後の目コマだけを記録します。 


< -最大40回- ► 

シャツター シャツター 

ボタンを押す ボタンをはなず 

i i 

I j 


最後に撮影した 6 コマを記録しまず。 
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■ &エンドレス連写 

シャッターボタンを押している間、連続して撮穀しま 
ず。シャッターボタンをはなすか、^モ U —力ードの 
空さびなくなると、撮影を終了します。 


シャツター シャツター 

ボタンを巧す ボタンをはなず 

i i 

I I 


撮影したコマをすべて記録 


■ M を連写（中速連写） 

シャッターボタンを押している間、最大2日コマ連続 
して撮影します。 

■ H を連写（高速連写） 

シャッターボタンを押している間、最大4日コマ連続 
して撮影します。シャッタースピードを優先して連写 
するときに適しています。 












を連続撮影する（連写) 


■町 AE ブラケテイング 

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ（露出） 
を変えなび5、「適正」、「オーバー（明るい)」、「アン 
ダー（暗い)」の順に最大3 コマ 連続して撮影します。 
露出を変える範囲は撮影メニューの 回 AE ブラケ 
テイング （一98ページ）で変更でをます。 

のま意 

アンダーまたはオーバーの露出び力;>^ラの露出制御範囲を超 
えるとさは、撮影メニューの回 AE ブラ ケテ イングで 設定し 
た設定値をざみで撮影されません。 


のま意 

-連写中に><モリーカードの容量び不足すると、それまでに撮影 
された画像は記録されます。ただし、 を] AE ブラケティング 
は、空を容量がないとさは撮影できません。 

-ピントは]コマ目を撮影したときにミ夫定され、途中で変え 
られません。 

-露出は1コマ目を撮影したとさに決定されます。 

. シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

-フラッシュは使巧できません。ただし、通常に撮影すると、 
達写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。 

- をヴイクル連写、みエンドレス連写では、 セルフタイマー 
と併巧すると] コマしか撮影されません。 

-達続撮影では記録時間び長<なることびあります。 

. 招 J 連 写に設定すると、画面に白いラインび表示されること 
びあります。その場合は、 苗連 写に設定して撮診してくだ 
さし、。 
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|回ね 6 い撮 0 ズーム 


画面に撮影範囲の枠を表示することで、枠のがの状況 
を把握しなび5ね5つた被写体を確実にと5えること 
びでさます。動いている子どちやペット、スポーツ 
シーンなどの撮影に最適です。 


n 拡大したい被写体が画面の中央に<るよラに 
カメラを構えます。 



0因 （▲) ボタンを押します。 

W ねらい撮りズームモードになります。 



B いろ： S ろな撮露 


54 



因 （▲) ボタンを押すたびに拡大するエリアが 
切0換わ0ます。枠内の画像はズームレバーで倍 
率調整でさます。 




撮影します。 



表示されている枠内の被写体び拡大されて撮影 
されます。 





































■ デジタルズーム使用時のね 6 い撮りズーム 

n セットアップメニューの 囚デジタルズーム 
を ON にします（一]1日ぺージ)。 

n デジタルズームで、拡大したい被写体が画面 
の中央にくるよラにカメラを構えます。 



0因 （▲) ボタンを押します。 

W ねらし、撮りズ-ムモ-ドになります。 



枠内の画像は光学ズームの最大倍率で表示され、 
デジタルズームで拡大するェ U アび枠で表示さ 
れます。 


因ねらし''撮りズーム 


Q ズームレバーで枠の大ささを調整します。 



日 


撮影します。 



表示されている枠内の被写体び拡大されて撮影 
されます。 


琴メモ 

E ぶ顔キレイナビ（顔検出機能） 
中だけで顔び検出されます。 


は、拡大表示されている砕の 


因ま意 

-ねらい撮りズームを使用すると被写体を大きく撮影で去ます 
び、画質は劣化します。 

• 連続撮影の 連写、&エンドレス連写、をサイクル連写、 

町 AE ブラケティ ジグでは、横位置のみの撮該となります。 


B いろ： S ろな撮影 


已已 



















n 因画像の明るさを変える（露出補正) 


画像の明るさを調整でさます。被写体び明るすざたり、 
暗すざた0、被写体と背景のコントラスト（明暗の差） 
び大走い場合に使います。 

Q a (露出補正）ボタンを押します。 



露出補正インジケーターび表示されます。 


口 


井: 


【。 お巧 - ua - 


露出補正インジケーター 


Q ◄または►を押して、露出を変 




-補正 


+補正 


(明るい画像を暗くしまず）（暗い画像を明るくしまず) 

n 因 （露出補正）ボタンを押して撮影画面に戻 
ります。 

Q 撮影します。 




B いろ： S ろな撮露 
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> ■露出補正の目安 
-逆光の人物撮影： 

牛％ EV 〜十1明 EV 


スキー場などの反射が強< 
明るい場巧:+1 EV 


-面像の大部分を空が占める場合:+1 EV 
• スポットライトを浴ぴた被写体、特に背景び暗い場合： 

-%EV 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率びおい場合： 
-%EV 



餐チェック 

「 EV 」 とは一141ぺージ 


囚画像の明るさを変える（露出補正) 


r チェック 

•露出補正を± 0ながに設定ずると、画面に因と露出補正 
インジケーターび表示されます。 

• 設定した露出補正値は、力六ラの電源をオフにしたあとち保 
持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してく 
ださい。 


いろいろな撮露 
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なミミいろいろな再生 

|1コマ再をする 


囚ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示 
(1 コマ再生）されます。 



y の画像を見るには►を押します。ボタンを 
3巧し続けると、早送りします。 

を 古チ:！:ック 

胃他の力;< ラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶 
ホモニターに 巧 （プレゼントアイコン）び表示されます。 


已 S 


液晶 モニターの 表示切り換え 

DISP / BACK ボタンを押すたびに、再生表示モードび切り換 
わります。 






























再生ズーム 

1 コマ再生時に画像をズーム（拡大）でさ 
ます。 



W 値角）側へズームレ T (望遠）側へズームレパー 
パ'一を回すと縮小しまず。 を回ずと拡大しまず。 



ズームバー 


画像の拡大表示中に▲、▼、◄または 
►を押すと、液晶 モニターに 表示される 
範囲を移動でをます。 




ナビゲーシヨンで現在の 
表示位置がわかります。 


再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンを押し 
ます。 


1 コマ再生する 


チェック 

• 最大ズーム倍率は、設定した 巧画橡サイズ （一87ページ) 
によって蜜ねりまず。 

•西 リサイズ または 己卜 IJ 吉ング を使って 晒] じ(下で保ち 

された画儘は、再生ズームできません。 


，■顔キレイナビで撮影した画像の再生について 

顔キレイナビ（一42ページ） 

を使って撮影した画儘を再生す 
ると、 [ ぶび液晶 モニターに 表示 化 •• 

されまず。 [ 公ボタンを押すと、^ 

検出した顔び拡大表おされます。 

さらにす広大したいとさは、ズー 
ムレバーを使って < ださい。 


★お気に入りを設定ずる 

1コマ再生時に DISP / BACK ボタンで ★ お気に入りを 
選択すると、★お気に入りのランクを設定でさます。 
▲ または▼で★の数（日〜己）を設定します。 

琴メモ 

★お気に入りのランク設定は、 囚ピクチヤーサーチ （一64 
ページ）を巧ラとをに便利です。 



■ぃろぃろな再を 


已9 































じ 7 ルチ再をする 


巧生時に、1コマ、1コマ順序付さ、2コマ、9コマ、 
100 コマ（マイク□サムネイル）の一覧を表示して、 
画像を比較したり、見たい画像を還んだ 0 することび 
でさます。 
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• ▲、▼、◄または►を押して画像を選び、 MENU / 
OK ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ表示します。 
•日コマ 再生または 1日日 コマ再生では、 ▲ または ▼ 
を押してページを切 0 換え 5 れます。 

琴メモ：吕コマ再生 

SP のかろ （高感度 2 枚撮り）で 
撮影した画像を比較するとさは2 
コマ再生び便利です。 















IL 八ノラ 7 を再をする 


1コマ再生時にパノラマ写真を選択して▼を押すと、 
ノ くノラマ写真を再生でさます。 


パノラマ 再生時の操作方法に ついて 


機能 

操作 

説明 

再生/ 
-時停止 




再生を開始します。再生び終わると 
停止します。再生中にをう一度▼を 
押すと、一時停止します。 

停止 


愈 


再生を終了します。 






















し囚フオトブックアシスト 


お気に入りの画像を集めて、フ オト ブックを作成でさ 
ます。 

フオトブックを作成ずる 

n 再生メニューから 囚フオトブックアシスト 

を選びます。 

P 新規己 00 K を選びます。 


n MENU / OK ボタンを押して、フォト 
h ブックの新規作成画面を表示します。 

Q フォトブックを作成する画像の選 
択ちまを選びます。 

- 全画像か6選択： 保をされているすべての画像 
か5 ] 枚ずつ選択でをます。 

-サーチして選択： 指定した条件で検索した画像 
か5選択でをます（一64ページ)。 

餐チェック 

m しツ下で保をされている画像と動画は選択でさません。 



■ぃろぃろな再を 
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n 11像を選択します。 

h •▲で表示されている画像を選択または選択解 
除します。 

• ▼ で表示されている画像を表紙にします。 


* ■チェック 

最初に選択した画儘は、自動的に表紙と]枚目の画儘 
になります。表紙は、後から▼で蜜要することちでを 
ます。 

0画像の選択が終わったら、 MENU / 

OK ボタンを押します。 

P 作成 終了を選びます。_ 


巧巧径了 


IBACKISM 



♦チェック 

をて 選択を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての 
画像び、フオトプック作成中の画像として選択されます。 













H MENU / OK ボタンを押します。 

W フォトブックアシストメ ニ:！- に作 
成したフォトブックび表示されます。 

因ま意 

•フォトプックで選択できる画儘は300枚までです。 

-画儘び]枚も選択されていないフオトブックは削除されます。 



♦•作成したフォトブックについて 

•作成したフォトブックは、付属のソフトウェア rMyFinePix 
Studio 」 でも、パソコンに取り込んで使うことびできます。 
•作成したフォトプックで、才 U ジナル写真集び作れます。 
詳しくは、店頭にてご相談いただくか、下記のホームぺ一 
ジをご覧ください。 
http;//fujifilm.jp/personal/print/inciex.html 


巧フオトブックアシスト 


作成したフォトブックを見る 

作成されているブックを還ぶと、フォトブックの内容 
を見ることびでさます。 

◄ または ► で巧や前の画像に移動でさまず。 

作成したフォトブックを編集/削除ずる 

n 作成したフォトブックを表示して《ミ\ 
いるときに MENU / OK ボタンを押し! 

ます。 

n 編集または削巧を選びます。 

• 編集：フォトブックの内容を再編集でをます。 
編集方法は「フォトブックを作成ずる」と同じ 
です（一目 2 ページ)。 

-削除：表示されているフォトブックを削除でさ 
ます。 

El 画面の指示にしたがって、フォトブックを 編 
集/削除 します。 


■ぃろぃろな再を 
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LEI ピクチヤーヴーチ 


画像を検索ずる 

さまざまな条件で、画像を検索でをます。 

n 再生メニューから巧ピクチャーサーチを選び 
ます。 

n 検索条件を選びます。 
m 下の条件か！5選びます。 


参^ 


検索ま件 

内容 

曰付で巧索 

指定した撮該曰の画像を表おします。 

顔で検索 

指定した顔の情報の画像を表おします。 

★ お気に入 
りで検索 

指定した ★ お気に入りランクの画像を 
表示しまず（一已9ページ)。 

撮影 シーンで 
検索 

指定した撮影シーンの画像を表示します。 

画像 タイプで 
検索 

静止画または動画を表おします。 

アップ□—ド 
巧で検索 

アップ□ー ド先を還んで画像を表示し 
ます（一1日2ページ)。 


日 


MENU / OK ボタンを巧します。 


0 


■ぃろぃろな再を 
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Q 検索条件を絞り込みます。 

絞0込む条件を選ぶと、条件に合った画像だけび 
表示されます。 


再生メニューを実行ずる 

検索結果び表示されている画面か5再生メニューび実 
行で走ます。 


n 検索結果が表示されている画面 
( r 画像を検索する」の手順 4) で 
MENU / OK ボタンを押します。 

メニュー画面び表示されます。 

n メこュ-を選びます。 

政下の再生メニューか5選びます。 1©' 
それぞれの操作方法は、参照ページ 
をご覧ください。 


メ ニユー 

参照ページ 

励消去 

P . 巨已 

EB プ□テク ト 

P .104 

圆スライド シヨー 

P .100 



1メモ：サーチ 終了 

サーチ お了を選ぶと、再生画面に戻ります。 




















m 画像を消まする 


再生メニューでは、指定した画像だけを消去したり、メ 
モリーカード内の画像をずべて消去ずることびでをま 

ず。 誤って画像を消去ずると元には戻せません。消去 
したくない画像は、あ 6 かじめパソコンにコピーして 
おいて < ださい。 

MENU / OK ボタンを押して再生メニューを表示させ、 
m 消去 か 5 消去ち法を選びます。 



1コマ消去 
複数指定消去 


全 コマ 消去 


1コマ 消去 

消去する画像を ◄ または ► で選んでから MENU/OK 
ボタンを押すと、表示されている画像び消去されます。 

尋メモ 

- MENU/OK ボタンを押すと同時に画儘び消去されますので、 
誤って消ましないよラにご注意ください。 

- MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画徹び連続して消まされま 
す。消去する画儘を ◄ または ► で選んでから MENU/OK ボ 
タンを押して < ださい。 


複数指定消去 

□ び表示されている画像をまと 
めて消去でをます。 


琴メモ 

プ U ント予約、プ□テクトなどび設定されている画儘には、 
田び表示されます。 

n 消去する画像を選んで MENU/OK ボ 
タンを押すと、選択されます。 

-選択された画像は□び表示されまず。 

•もう一度、 MENU / OK ボタンを押す 
と、選択び解除されます。 

n まとめて消去する画像を選択指定 

した後、 DISP/BACK ボタンを押しま W 

す。 

消去実行画面び表示されます。 



n 実行を選んで、 MENU / OK ボタンを 
押すと、複数指定消去が実行され 
ます。 






















m 画像を消去する 


を コマ 消去 

すべての画像び消去されます。 

琴メモ 

- DISP / BACK ボタンを巧して消去を中止してち、それまでに消 
去した画像は元に戻せません。 

-プ□テクトされた画像は消去できません。消去するには、プ 
□テクトを解除してください（一104ページ)。 

-プ U ント予約を設定している画像を消ましよラとすると、 

■ メッセージび表示されます。 MENU /0 K ボタンを押すと、その 

画像を消去します。 


U ろいろな再を 
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L 撮影時の情報を確認する 


1コマ 再生時に因（露出補正）ボタンを押すと、撮 
影時の情報を確認でさます。をラー度、押すと情報は 
消えます。 



国像サイズ/ 



田 ま意：高輝度警告 
露出オーバーで白とびした箇所は、点 
滅して表おされます。 



>♦ヒストグラム表示について 

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸；明るさ/ 
縦軸：ピクセル数）に表したをのです。 

ピ 
ク 
セ 
ル 


適正露出の場合： 全体的にピクセル 
の数び多 <、山なりに分布します。 

露出オーバーの場合： A イライト 
のピクセル数び多く、ちに偏りま 
す。 

露出アンダーの場合： シャドーの 
ピクセル数び多く、左に偏りまず。 

広!ま意 

被写体によってグラフお状は異なります。 




--明るさ- ► 

シャドー 八イライト 


■ぃろぃろな再を 
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:::: 誦夕蹄诚を. 


巧動画を撮露する 


音声付さの動画を撮影でをます。 

P モードダイヤルを巧（動画）に合わせます。 

Wm 



巧 


画面に撮影可能時間が 
表示されます。 


日 


日 


尸ボタンを押し、〇ピクセルを 
選びます。 

•虹 31280 (1280 X 720):八イビジョン動画 
•画 (640 X 480):標準動画 
• H (320 X 240) :記録時間重視 
MENU /0 K ボタンでミ夹定します。 


© 


DISP / BACK ボタンを押します。 

動画撮影画面に戻 0 ます。 


(D 旧 P /、 
I BACK / 


B 動夏嫌と再を 
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0 


MENU /0 K ボタンを押し、の AF 
モー ドを選びます。 

•圆 センター固定： 画面中央にある被写体にピ 
ントを合わせます。 

•回 コンテイニユア ス：動さのある被写体の撮 
影に適しています。 AF フレーム内の動いてい 
る被写体にピントを合わせ続けます。 

MENU /0 K ボタンでミ夹定します。 

DISP / BACK ボタンを押します。 

動画撮影画面に戻 0 ます。 

シャッターボタンを全押しします。 

動画撮影を開始し、ズーム調整を行 
います。 



>■動画撮影中のズーム操作 

このカメラでは動画撮影中にズームの操作びでをます。 

セッ ト アップ六ニューで 区 日 デジタル または G 西巧ぎ を 
選びますい113ぺージ)。 

巨 百 デジタル： ズーム操作を行ラことによって、画質びな 
下することびあります。 

因田巧ぎ： 撮謗中にズーム操作を行ラと、力;><ラの動作音 
び録音されます。 


凸 















琴メモ 

撮慕中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。 


0] 撮影中は、 ♦ REC の文字 
一 と残り時間のカウント 
ダウンが表示されます。 


P もラー度シャッターボタンを押し 
て、撮影を終了します。 

残り時間びな<なるか、メモ U —力一 
ドに空さびなくなると、撮影は自動 
的に終了しまず。 



因ま意 

メモ U —カードに記録中は背面のインジケーターランプ 
び点むします。動画撮影中またはインジケーターランプ 
点な中に電池カバーを開けないでください。撮影した動 
画び再生でさなくなります。 

走チェック 

-露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化しま 
す。撮影した動画の色と明るさび、撮影前の画面表示と異な 
ることびあります。 

-動画のファイル形式は、モノラル音声付き Motion JPEG 
形式です。 

. セットアップメニューの 圆 EVF/LCD 表示の フレームレー 
卜設定（一 113 ぺ ージ） は、 30 fps に固定され ます。 

-長時間動画を撮影したり、周りの温度び高い場所で使巧した 
場合に、カメラの温度び高くなることびありまずび、故障で 


はおりません。 


巧動画を撮影する 


のま意 

• 音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ 
さびないよラご注意ください。 

• 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジび入ることび 
ありまずび故障ではありません。 

>♦ブレ防止モード 

このカメラでは、暗い場所でち手ブレや被写体プレを軽減 
し、ノイズを抑えた高感度により背景まで明るく撮影で 
をます。セットアップメニューの 〇ブレ防止モー ドで、 
((#))1 常時 または OFF を選択できます（一]] 3 ページ)。 

朱チェック 

三脚使用時は 〇ブレ防止モー ドを OFF にすることをお 
すすめします。 

広!ま意 

シーンや撮影方法によっては、プレび残ることびあります。 


B 動夏隱とちを 
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し因動画を再をする 


画像の再生時に動画を選択す動画 アイコン 
ると、巧び表示されます。 



動画再生時の操作方法について 


機能 

操作 

説明 

巧を/ 

一時停止 


再生を開始します。再生び終わると 
停止します。再生中にちラー度 ▼ 
を押すと、一時停止します。 

停止 

愈 

再生を終了します。 

早送り/ 
巻を戻し 


再生中にまたは ► を押し続ける 
と巻き戻し/早送りします。 

コマ送り 


一時停止中に ◄ または ► を巧すと 
コマ送りしまず。 

動画の消去 

愈 

停止中に而 （▲) を押すと、現在表 
示中の動画を消去でをます。 


B 動夏嫌と巧を 
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機能 

操作 

説明 

再生音量の 
調節 

0 

再生中に MENU /0 K ボタンを押すと、 
再生音量の設定画面び表示されま 
す。 

▲ または ▼ を押して動画の再生音 
量を選び、 MENU /0 K ボタンで決定し 
ます。 

•動画の再生音量は、セットアップ 
メニューでち設定でをます（一 

1 ] 8 ページ)。 


動画再生時には、進行状況を示すバーび表示されます。 



琴メモ： パソコンで動画を再生する 

パソコンで動画を再生するとをは、力六ラをパソコンに接続 
して、動画をパソコンに転送してください（一73ページ)。 

因ま意 

スピーカーを指などでふさびないでください。音び聞を取り 
に << な0ます。 


























♦ •♦參 
参 ♦♦♦ 
•••• 
•♦参 • 


画像をテレビで見る 


テレビに接続する 


テレビに接続すると、写真やスライドシヨー(一1日日ページ）を大勢で楽しむことびできまず。 

P カメラの電源をオフにします。 

P 付属の専用 US 目 - A/V (音声/映傲）ケーブルでカメラとテレビを接続します。 



カメラの A/V OUT (音声/映像出力）端子に 
専用 USB - A / V ケーブルを接続しまず。 


黄色のプラグを映像 
(黄）端子へ 



白のプラグを音声（白）端子へ 


Vhdmi ケーブルについて 

市販の HDMI (一 121ページ）ケープルで八イビジョンテレビに接続でをます。 

カメラの HDMI 端子に市販の HDMI 
I ケーブルを接続します。 

口 ■ 




HDMI 入力端子へ 


HDMI Mini Connector 

♦■チェック 

- USB ケーブルと HDMI ケーブルを同時に接続でをません。 

- HDMI ケープルで接続しているとをは、テレビには記録された画像と音声び出力されます。 


B 画雪テレビで見る 
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テレビに接続する 

Q テレビの入力をビデオ入力 （ HDMI 入力）に切り換えます。 

^テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書を参照して<ださし、。 

0因（再生）ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。 

** 力;ラの液晶モニターには何を表示されません。再生画面びテレビの画面に表示されます。 

のま意 

ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 

^チェック 

•音量はテレビ側で調蕾してください。カメラで再生音量の設定をしてち、音量は変わりません。 

•動画を再生すると、静止画に比べて画質び低下します。 


B 置を h レビで見る 
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ミミミミ画像をパソコンに拓送する 

I パソコンと接続する _ 

付属のソフトウェア （Windows : MyFinePix Studio、Macintosh : FinePixViewer ) を使うと、カメラと接 
続したパソコンに画像をコピーして、画像の閱賣、管理、印刷をすることびでをます。カメラとパソコンを接続 
する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてくださし、。 

Windows にソフトウェア 「MyFinePix Studio 」 をインストールずる 

P インス!-ールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合ラか確認します。 



1 動作環境 1 


Windows 7 ( SPl ) / 

Windows Vista ( SP 2) 

Windows XP ( SP 3) 

CPU 

Pentium 4、3 GHz 相当切上 
(Core 2 Duo . 2.4 GHzm 上)で 

Pentium 4、 2 GHz 巧当な上 
(Core 2 Duo 、2.4 GHz 切上）で 

メモリ 

1 G 巨な上 

己 12 MB な上 （1 G 巨な上）で 

パードディスク 
空走 容量 

2 G 巨な上 

ディスプレイ 

DirectX 9政上対応のビデオカード（推契） | DirectX 7な上対応のビデオカード（必須）つ 

1 .024 X 768ドットな上フルカラー 

その他 

. 本体標準の USB ポートを推費。その他の USB ポートは動作保言正外 

-自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付磯能などの使用時に、インターネット接続びできる環境（ブ 
n — ドバンド環境び推奨）び必要 

- .NET Framework のインストールび必要な場合も、インターネット接結びできる環境び必要 


*1 すべてプ U インストールされたモデルのみ。 

*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。 

*3 DirectX 7に対応していないパソコンにインス!ルすると、正萬に動作しない場合びあります。詳しくは、ご使用 
のパソコンメーカーにお問い合わせ<ださい。 

医]ま意 

上記に記載されている U (がの Windows OS では使用できません。自作パソコンや、曰 S をアップグレードしたパソコンは、 
動作保証がです。 


画像をパソ n ンに面送する 


73 












パソコンと接続する 


n パソ]ンを起動します。 

^コンピューターの管理者アカウント（例えば、 
「 Administrator 」） で□グインしてくださし、。 

EI 起動中のアプリケーションを終了して、付属 
h の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。 

インス I -ーラーび自動で起動します。 

〜 Windows 7 /Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD-ROM をパソコンに入れたと去に「自動再生」 
ウィンドウび表示された場合は、 SETUP.EXE の 実行を 
クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィ 
ンドウび表示されるので、 はい （Windows Vista では続 
巧）をクリックしてください。 


画ほをパソ n ンに拓おする 
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••ィンス I ラーを手動で起動ずる 

インストーラーび自動起動しない場合は、手動で起動させ 
まず。 

1スタートメニューから コン ピユーター （Windows 7) / 
コンビ ユータ （Windows Vista) / マイコン ピユータ 
(Windows XP) をク U ックします。 

2円 NEPIX の CD-ROM アイコンをダブルク U ックしま 
す。 「FINE 円X」ウィンドウび表示されます。 

3 SETUP または SETUP.EXE をダブルクリックしま 
す。 

n MyFinePix studio の インストー ルをク 

リックします。 

画面の指示にしたびってソフトウエアをインス 
卜ールしてください (Windows Media Player 
や DirectX、.NET Framework び CD - R 日 M の 
中身よりもちいバージョンの場合は、これ日のソ 
フトウエアをインス I -ールします）。 





n 「インス!-ールが完了しました」といラメッ 
h セージが 表示されたら、 CD - R 日 M をパソコン 
から取り出してください。 

これでインストールは終了しました。続いて、 
「力ラとパソコンを接続する」（一78ページ） 
に進んでくださし、。 

4-チェック 

CD - ROM は再インス I ル時に必要となりますので、 
パソコンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらない 
ところに大切に保をしてください。 


パソコンと接続する 


Windows から MyFinePix Studio をアンインス I — 
ル（削除）ずる 

インストールしたソフトウエアび不要になったときのみア 
ンインス!ルを行ってください。 アンインス!ルの前 
に MyFinePix Studio を終了し、カメラとパソコンの接 
続をがしてください。 

1コント□ールパネルを開さ、「プ□グラムのアンイ 
ンストール 」 （Windows 7 /Windows Vista ) また 
は「プ□グラムの追加と削除 」 （Windows XP ) で 
MyFinePix Studio を削除してください。 

2 確認ダイア□グび表示されたら、六ッセージをよくお 
読みの上、 OK をク U ックしてください。 


画像をパソ n ンに面送する 
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パソコンと接続する 


Macintosh にソフトウェア 「 FinePixViewer 」 をインストールずる 

Q お使いのパソコンが、次の使用条件に合ラか確認します。 

1 動作環境 

CPU PowerPC または Intel processor に ore 2 Duo し乂上）で 

OS *1 —Mac OS X (バージョン] 0.3 .9 〜10 .6) 《 Mac OS X1 0.7 しツ降には対応していません。 

メモリ ^2已61\/1巨切上 （1G 日政上）で 
"—ドディスク インス!-ールに必要な容量： 200 M 巨な上 
空さ 容量 動作に必要な容量400 MB 政上 

ディスプレイ 800 X 巨00ドットし乂上、約32,000色上 

その他 ] 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作な罰が 

*1 すべてプ U インス!-ールされたモデルのみ。 

*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。 

《 最新の対応 0S については、下記のホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/support/cligitalcamera/compatibility/inclex.html 

P パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。 

n 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れ 、 Installer for MacOS X をダブルクリックします。 


画ほをパソ n ンに巧送する 
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パソコンと接続する 


n FinePixViewer のインス トー ルを クリック 

~します。 

画面の指示にしたびって、ソフトウェアをインス 
I -ールします。管理者パスワードの入力画面び 
表示された5、管理者名とパスワードを入力し、 
OK をク U ックしてください。 

Q 「 FinePixViewer のインストールが完了しま 
した」といラメッセージが表示されます。終 
了をクリックしてください。 

g CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブから取り出し 
一ます。 

医]ま意 

Web ブラウヴに Safari をご使用の場合、 CD-ROM を 
取り出す隙に、「ディスク "RnePix" は使用中のため 
取り出せませんでした。」のメッセージび表おされるこ 
とびあ D ます。 

その場合は、 Dock 巧にある Safari のアイコンをク U ッ 
クして起動し、アプ U ケーシヨンメニューの Safari- 
Safari をお 了を選択して 終了 させてから、 CD-ROM 
を取り出しまず。 


P FinePix Viewer を自動起動させます。 
BMacOSX (パージョン10.5 む前） について 
1 アプ y ケーションフォルダか 5 イメージキヤプ 
チヤ （Image Capture ) を起動します。 

2イメージキヤプチヤメニューよ 〇擇境設定を 選 
おします。 

3カメラを巧続したときに起動ずる頃目か5その 

他を選択します。 

4アプリケーシヨンフ オルダ か5 FPVBrid 邑 e 

を選択し、開<ボタンをク U ックします。 

5イメージキヤプチヤを終了します。 

■ MacOSX (パージョン10.6)について 

1 あ5かじめカメラを接続しておき、力^ラの電 
源をオンにします。 

2アプ U ケーシヨンフォルダか5イメージキヤプ 
チヤ （Image Capture ) を起動します。デバ 

イス欄に、接続したカメラび表示されます。 

3接続したカメラの動作設定を選択します。この 

カメラを接続時に開くアプリケーション欄で、 
その化か5 FPVBridge を選択し、選択ボタ 
ンをク U ックします。 

4イ;ージキヤプチヤを終了します。 


画像をパソ n ンに巧送する 
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パソコンと接続する 


これでインス!-ールは終了しました。続いて、「カメラ 
とパソコンを接続ずる」に進んで<ださい。 

^チェック 

CD-ROM は再インスIル時に必要となりますので、パソコ 
ンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらないところに大 
切に保存してください。 


Macintosh か 5 Fine 円 xViewer をアンインストール 
(削除）ずる 

インス1-ールしたソフトウエアび不要になったとさのみア 
ンインス!-ールを巧ってください。 アンインストールの前 
に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を 
列■してください。 

1アプ U ケーシヨンフオルダにインストールされた 
円 ne 円 xViewer フオルダをドラッグして、「コミ箱」に 
入れます。 

2 Ruder メニューの ゴミ箱を空にずるを 選びます。 


画ほをパソ n ンに巧おする 
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カメラとパソコンを接続ずる 

実隙に力 ラをパソコンと接続して正常に動作するこ 
とを確認してください。 Windows をお使いの場合は、 
Windows の CD - ROM び必要になることびあります 
ので、あ5かじめご用意ください。 

n ソフトウェアをインス!-ールしたパソコンを 
起動します。 

P カメラの電源をオフにします。 

n 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコン 
を接続します。 



* ■チェック 

US 巨ケープルは、向をに気をつけて、接続端子の奥ま 
でしっかりと差し込んでください。 US 巨八ブ皆キーボー 
ドを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続して< 
ださい。 












パソコンと接続する 


0因（再生）ボタンを長押しして、カメラの電源 
をオンにします。 

n 醒を転送します。 

h ソフトウェアび自動的に起動するので、画面の指 
示にしたびって画像をパソコンにコピーします。 
転送を中止して終了するには、 キャンセルを ク 
リックします。 

0カメラとパソコンの接続を外します。 

^画像の保存び完了した5、力方ラの電源をオフに 
してか5 USB ケーブルを外してください。 

のま意 

•画像をコピーするときは、電地切れに注意してください。通 
信中に電源びオフになると、><モリーカード内のデータび破 
壊されることびありまず。 

- ><モリーカード内に大量の画像びある場合は、ソフトウェア 
の起動に時間びかかり、画像の保をや廣送びで去ないことび 
あります。このよラな場合は、お手元のカード U —ダを使っ 
て、廣送して<ださい。 

-カメラとパソコンの接続をがす前に、カメラのインジケー 
ターランプび消なしていることを確認してください。 


カメラとパソコンの通信時には、政下の操作をしないで<だ 
さい。メモリーカードのデータび壊れたり、データび消える 
ことびあります。 

-カメラの電源をオフにする 
- US 日ケープルを损く 
■メモ U —カードを损く 

><モリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を列 
したあとに行ってください。 

ソフトウェアび自動起動しないときは、正しくインスI-ール 
されていない可能性びあります。パソコンとカメラの接続を 
がして、ソフトウェアを再インス!-ールしてください。 

ソフトウ王アでネットワークサーバ上に画儘ファイルを保存 
してご利巧いただく場合、スタンドア□ーン（単独）のパソ 
コンのよラにご利用になれないことびあります。 
パソコンでの「コピー中」といラ表示び消えてすぐに力ラ 
を取りがしたり、 US 巨ケープルを损いたりしないでくださ 
い。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表 
おび消えてを、カメラのアクセスびしばら<行われている場 
合びあります。 

インターネットに接続する隙に発生する通話料金、プ□バイ 
ダ接続料金などはお客様のご負担となります。 

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ 
をご覧ください。 


画像をパソ n ンに面送する 
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•••• 

参 

•••• 
••参参 


画像をプリントする 


プ y ンターにカメラをつないでプ! J ントする 


PictBridge (ピクトプリッジ）対応のプ U ンターびあれば、バソコンを使わなくてち、カメラを直接 
プ IJ ンターにつないでプ IJ ントでさます。 


プリンターに接続ずる 

n 付属の専用 USB - A/V (音声/映像）ケー 
ブルでカメラとプリンターを接続し、プリン 


ターの電源を入れます。 



0因（再生）ボタンを長巧しして、カメラの 電 
源をオンにします。 

液晶モニターに USB 接続画面び表示され、その 
をピクトブ IJ ツジ画面び表示されます。 



その場で選んでプリントずる 

プリントしたい画像を選びます。 


D 

曰 

曰 

凸 


プリント枚数を指定します。 

最大日日枚まで設定でさます。 


が 

Pi け Bridge 


手順 1 と 2 を繰り返し、プリントしたい画像 
をすベて選びます。 


MENU / OK ボタンを押します。 

確認画面び表示されます。 


滅 


ザ指をコマをプ U ジトします 
卜ータル： 9巧 


n もう一度 MENU / OK ボタンを押します。 

プリントび開始されます。 


0 


画ほをプリントする 
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朱チェック 

-プリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、 
表あ中の画儘び]枚プ U ントされます。 

-お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能びあり 
ます。 


琴メモ：曰巧を入れてプリントする 

撮影した曰付を入れてプ1」ントするには、手順]または2で 
DISP/BACK ボタンを押しまず。ピクトプ U ツジの設定画面び表お 
されますので、▲または▼を押して、 曰巧ありプリント 攻を 
選び、 MENU/OK ボタンを押して決定します。 

-日付を印きしたくないとをは、 日付なし プリントを選びます。 
-日付プ U ントに対応していないプリンターに接続した攝合は、 
曰巧おり プリント 巧 が選べません。 


プリンターにカメラをつないでプリントする 


プリント予約した設定でプリントずる 
凸プリント予約 （DPOF) (一 83ページ）であ5か 
じ故選んだ画像を設定した枚数分プ U ントします。 


D 

己 


DISP/BACK ボタンを押します。 

ピクトブ IJ ツジの設定画面び表示さ 
れます。 

〇ホ約プ IJ ントを選びます。 


日付巧0ブリント ilfi 
曰巧なしフリント_ 


n MENU/OK ボタンを押します。 

h 確圍咖;表示されます。 



Q もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 

プリントび開始されます。 


( DISP/ \ 
I BACK } 




0 


0 


画像をプリントずる 
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プリンターにカメラをつないでプリントする 


、プリントの中止 

プ U ント中に DISP/BACK ボタンを I がブ U ント中 
巧すと、プリントを中止します 。 W 
プ U ンターによっては、すぐに中 
止でをないことやプリントの途中 
で停止することびあります。プリ ke が。凹 
ントの途中で動作び止まってし 

まったとさは、力六ラの電源をいったんオフにしてから、 
をラー度電源をオンにしてください。 

<♦プリンターとの接続を切るには 

カメラの液晶モニターにプ y ント中と表示されていないこ 
とを確認してから、カメラの電源をオフにして、 US 日ケー 
ブルを取りがしまず。 


画ほをプリントする 
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4-チェック 

-このカメラでフオーマットしたメモ1」ーカードを使って、プ 
U ントしてください。 

-カメラとプリンターを US 日ケープルで直接つないでいると 
をは、フチあり/フチなしや印字品質、巧祇サイズなどはプ 
U ンター側の設定になります。 









IL プリントサ-ビス店でプリントする（お店プリント) 


「お店プリント」とは、凸 プリントモ 約 ( DPOF ) (一 84ぺージ）であらかじめ DP 日 F 指定卜141ぺージ) 
した画像の入ったメモ U - 力ードをフジカラーデジカメプ I 」ントサービス取扱店にお持ちいたださ、 「 DP 日 F 指 
定でプ I 」ント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプ I 」ントでさるサービスでず。プ U ントしたい画像と 
枚数をカメラであ5かじめ設定でをるので、店頭での時間や手間を省けます。 

デジタルカメラ メモリーカード フジカラーデジカメプリントサービス店 


ード メモリーカードをお店にお持ちいただ<だけで、手 

ず。 軽に高画質でプリントできます。 

詳索 田は、 http://fujifilm.jp/personal/print/index. 
html を参照して<ださい。 

〜デジカメプリントのご ミ 主文について 

-力;/ラであらかじめ DP 0 F 指定していなくてち、フジカラーデジカプリントサービス取扱店の店頭で、プ U ントしたい画 
像や枚数、曰付印字の有無を指定でをます。お店のプ U ント受付機をご利巧いただくと、画像を見なび5簡単に注文で走ます。 
• 一部の店舗では、 DP 0 F 指定をお受けしていない場合びありますので、ご注で時にご確認ください。 

•パソコンに保をした画儘なら、インターネットでちデジカメプ U ントをごま文いただけます。画像をパソコンに転送する方 
ミ去は、 7] ページをご参照ください。 

-曰付プ U ントする場合は、撮影時にすでにカメラの曰時設定び正しく設定されている必要びありまず。撮影前に力六ラの曰 
時び正しく設定されていることをご確認ください（一22ページ)。 

•パノラマモードで撮影した画像は、ワイドなパノラマプ U ントでお楽しみいただくことびでをます。プリント取扳店にて 
「パノラマプリント」とご指定の上ご注文ください（「パノラマプリント」はお店のプリント受付機ではご注夕でをません。 
プ U ント取扳店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画儘のプリントについては、し U 下のホームページ 
をご覧くださし)。 http://fujifilm.jp/personal/print/photo/panoramaprint/inclex.htinl 


D 

P 

E 

ィ 

n 



I 田フォトブックアシスト 

I 回スライドシヨー_ 

卜-加雨 


事前にカメラでプリントする画 
像と枚数を設定しまず （プリン 
トモ約 （ DPOF ) 一 81ぺージ)。 



画像の入ったメモ U —力 
をカメラか6取り出しま 


画像をプリントずる 
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f プリントする画像を指定する（凸プリントモ約 （ DPOF )) 

モードメニュー(再生） の凸プ y ントモ約 （ DPOF ) であ 5 かじめ DP 日 F 指定（プ U ント 予約）して おくと、 
カメラを 円 ctBrid 呂 e 対応プ U ン ターに直接つないでプ U ント したり （一8日 ページ）、フジカラーデジカメプ 
U ン トサービス取扱店でお店プI 」ント するとを （一83 ページ）に、指定した内容で簡単にプ U ント でをます。 

、 DPOF 指定 

DPOF (デイーポフ）とは 、 Digital Print 日 rder Format (デジタルプリントオーダーフォーマット）のことで、 

デジタルカ;><ラで撮影した画像の中から、プ U ントしたい画像や枚数、曰付印字の有無などの指定情報を、メモ 
U —力ードなどに記録するときの形式です。 DPOF 


日付あり設定/曰付なし設定 

I 尸-モードメニュー（再生）で 


凸プリントホ約 （ DPOF ) 

びます（-^日日ページ)。 


を選 


日付ち0設定 または 日付なし設定 

を選びます。 


I 因フォト 
I 回スラ‘ 


じに卜.ぶむ」 


-曰巧お0設定： 撮影曰 

を印字します。 

-曰巧なし設定： 撮影曰 

を印字しません。 


MENU /0 K ボタンを押します。 
DPOF 指定する画像を選びます。 


0 


画ほをプリントする 
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プリントする画像を指定する（凸予約プリント (DPOF)) 



n プ IJ ント枚数を選びます（最大 
日日枚)。 

- DP 日 F 指定を取り消した 
いとをは、プリント枚数 
び日になるまで▼を押 
します。 

•顔キレイナビ（一42ぺ一 
ジ）で撮影した画像 （E ぶび表示された画像）の 
場合、 [ 公ボタンを押すと、カメラび検出した顔 
の数と同じプ U ント枚数が設定されます。 

プリントしたいすベての画像に对 
して手順4と曰を行います。 

設定した内容を保ちして終了するには、 MENU / 
OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、 
DISP/BACK ボタンを押します。 


日 


0 


日 


合計枚数を確認して、ちラー度 
MENU /0 K ボタンを押します。 


0 


DP 日 F 指定（プリント予約）し 
た画像には、再生時に〇び表 
示されます。 


固 

© 



4-チェック 

-同じメモ U — カードで最大 9 日日枚まで DPOF 指定するこ 
とびで去ます。 

-別のカメラで DP 曰 F 指定された画 
儘びメモ U —力ードに入っていると 
をは、ち図のよラなメッセージび表 
おされます。 MENU /0 K ボタンを押し 
て、すでに設定されている DPOF 
指定を取り消し、 DPOF 指定をし 
直してください。 

-日付あり/日付なしはプリンターの設定による場合びありま 
すので、お使いのプリンターの設定を確認してください。 

■をコマ解除 

現在設定されている DP 日 F 指定 

(プ U ント予約）を一度に解除で 

さます。 

を コマ おおを選び、 MENU/0K ボ 

タンを押すと、確認画面び表示さ 

れます。ちラー度、 MENU/0K ボタンを押すと、 DPOF 

指定びすべて解除されます。 



画像をプリントずる 


能 



















:::: メニューを巧いこなす 

♦参参 ♦. 


I 撮影の設定を変える~户-モードメニユー(撮影） 

画像のサイズや感度、色調など、撮影時に使ラ機能を設定でをます。 

尸-モードメニュー（撮影）の使い方 

n 户ボタンを押します。 

モ-ドメニ：!-(撮影）び表示 
されます。 

Q 変更する項目を選びます。 

Q 設定の変面こ移ります。 

尸-モードメニュー（撮影）一覽 


© 

嚴 


Q 設定を変更します。 


n MENU / OK ボタンを巧して、巧定し 
ます。 

H DISP / BACK ボタンを巧して、撮影画 
面に戻ります。 


1 ©^ 

0 

{ DISP /、 

V BACK / 


メニュー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

参照ページ 

脑 1 感度 

光に対する感度を蜜要できます。 

AUTO/AUTO (800)/ 
AUTO (400)/6400 回 / 
32000/1600/800/ 

400/ 吕〇 0/100/64 

AUTO 

P .87 

Cl 画像サイズ 

撮該する画像の大ささを変更でさま 
す。 

田が / 田 3:2/ 田 16:9/ 
04:3/03:2/016:9/ 
回が / 回 3:2/ 回 16:9 

田 4:3 

P .87 

因 FINEPIX カラー 

色調を蜜要で去ます。 

牺 / を/か 


P .8 扫 


メニユ I を使いこなず 
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撮影の設定を変える一尸-モードメニュー（撮影) 


感度を変更ずる（陋1感度） 

光に対する感度を変更でさます。感度の設定値が大をい 
ほど、暗い場所での撮影が可能になりまず。ただし、高 
感度になるほど、画像に粒子状のノイズび増えます。条 
件に合わせて感度設定を使い分けて<ださい。 

■ 感度設定 AUTO について 

- AUTO、AUTO () の場合、被写体の明るさに応 
じて感度び自動的に設定されます。 

• AUTO () では、自動的に設定される感度の上限 
を選べます。例えば AUTO (800) の場合、最高 
に0 8日日まで自動的に感度び上びります。 

• AUTO 政外のとをは設定値び表示されます。 

^チェック 

晒]感度は、 カメラの電源をオフにしてち保持されます。 


画像の大きさを変える（巧画像サイズ) 


記録する画像の大ささを変更でさます。画像サイズ 
(ピクセル）び大きいほど画質び良くなり、ルさいほ 
どよりをくの枚数を記録することびでをます。 


設定 

用途例 

田 4:3 

A3、四切 （2Mmm X 305mm)、 四切 W サイズ 
程度で印刷する場合に適しています。 

田 3:2 

田 16:9 

04:3 

六切 （203mm X 255mm)、A4 サイズ程度で印刷 
する場合に適しています。 

03:2 

016:9 

04:3 

DSC (89mm X 119mm)、L (89mm X 127mm)、 
A6 サイズ程度で印刷する場合に適しています。 

且3。 

回16:9 


現在の設定で撮穀可能な枚数（一] 42ページ）が、画 
面に表示されます。 


丈チェック 

Q 画像サイズは、 カメラの電源をオフにしてを撮影モードを 
切り換えてをな持されます。 


メ II ユ—をほいこなす 
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撮影の設定を変える 一户- モー ドメ ニュー （撮影) 


A 画像の縦横比について 

画儘の縦横比によつて撮影でさる範囲び異なります。巧: 
に合わせて縦横比を選択してください。 


設定 


4:3 


縦横比は4:3になります 
(通常)。 


Wm 

己，—资 


3:2 


画儘の縦横比びフイルムや 
ポストカードと同じ3:2に 
なじます。 


画 


16:9 


画像の縦横比び]曰:9にな 
り、 A イビジョンテレビで 
の再生に適しています。 


11111 


メニユ I を使いこなす 
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色調を変更ずる（四 FINEPIX カラー） 

色調を変更でさます。色鮮やかに撮影した0、白黒で 
撮影でさます。 


設定 

説明 

スタンダード 

標準的なコントラストと色味で撮該しま 
す。通常はこの設定でお使いください。 

ク□—ム 

鮮やかなコントラストと色味で撮影しま 
す。花や青空や深緑などの風景に適して 
います。 

モノクロ 

白黒の画像を撮影します。 


スタンダード L 义9+に設定すると、画面にアイコンび表 
示されます。 


合チェック 

• 設定した色調は、電源をオフにしてを撮影モードを切り換え 
てち保持されます。 

• 被写体によっては ク□—ム の効果びわかりに<い場合や、 
シーンによっては効果び異なる場合びあります。また、画面 
でを効果びわからない場合びあります。 


























撮影の設定を巧える一撮露メニュ 


測光やホワイトバランスなど、撮霞時に使5機能を設 
定でさます。 


撮影メニューの使い方 

n MENU/OK ボタンを巧します。 

U 撮 f ミメ ニ ：1-び録されます。 

P 変更する項目を選びます。 
g 設定の変面こ移ります。 



Q 設定を変更します。 


n MENU/OK ボタンを巧して、巧定し 
ます。 

H DISP / BA£K ボタンを巧して、撮影画 
面に戻ります 0 
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撮影の設定を変える一撮影メニュー 



回 


因方式 


撮影モードび画面固のとをに、パノラマ撮 
影の方式を設定します。 


闷マニュアル/ M 才ート 咖才ート P .34 


回 AE ブラケティング 

達写を 巧 AE ブラケ ティングに設定して 
撮影するとをに、撮影する画像の明るさ 
(露出）の範囲を設定でをます。 

± VsEV/ ± 2/3 EV/ ± 1EV 

± VSbEV 

P. 日 8 

S フラッシュ 

撮影目的や撮影条件に合わせたフラッシュ 
の発光量を調節でをます。 

— % EV 〜 + % EV 

(約 i/sEV ステップ） 

±0 

P.98 

DD カスタム保巧 

撮影モード P 、 S 、 A、M の撮影設定をな 
をでをます。 

— 

— 

P.41 


P .9 已 


個人認識 


顔画像と一緒に個人の名前や誕生日などの 
情報を登録することびでをます。 


P .93 


AF モード 


圆/山/回/四/固 


ピントを合わせるェ U アを変更でさます。 


P .93 


回/田/ [] 


カメラび被写体の明るさを測定する方法を 
変更でさます。 


回測光 


92 


HARD / STD/SOFT 


輪郭強調の度合いを変更でをます。 


シャープネス 


P .9 


AUTO 


光源による色の違いを調整でをます。 


巧 D ホワイトバランス 


AUTO / 白/み/を/的/韓/ 
轉/み 


P .88 


FINEPIX カラー 


色調を変更でをます。 


P .9 


NORMAL 


FINE/NORMAL 


撮影する画像の画質を変更でさます。 


画質 モー 


P .87 


4:3 


撮影する画像の大をさを変更でをます。 


画像 サイズ 


P .87 


AUTO 


AUTO/AUTO (800)/ AUT 0 (400)/ 
6400回/3200回/1600/ 
800/400/200/100/64 


光に対する感度を変更でをます。 


励 感度 


P .3 


かそ/4>/9/巧/©/ 

kJ 乂 J た I 終！％;/公!み! 

よ！ j/y/ ホ/画 


モードダイヤルび SP のとをに、好さな 
シーンポジションを選んで、モードダイヤ 
ルに割り当てることびでをます。 


参照ページ 


工場出荷時 


設定 


機能 


撮影メニュ-覧 


I を使3こなず 



























































撮影の設定を変える一撮影メニュー 


圧縮率を変更ずる（固画質モード ) 


用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更でさます。 


設定 

説明 

FINE 

圧縮率び低いため画質を優先するモードです。 

NORMAL 

圧縮率び高いため撮影枚数を優先するモード 
です。 


色をいを調節ずる（陋ホワイトバランス） 

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせ 
て設定することによ0、見た目に近い色で撮影でさま 
す（「ホワイトバランス」とは一141ページ)。 


設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 
通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。 

白 

白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを 
測定します。特殊な光源を使って撮影するとさな 
ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果び 
得られない場合に適しています（一 92 ページ)。 

み 

晴天の屋外での撮影用です。 

也 

曇天や日陰などでの撮影巧です。 

的 

昼光色堂光なの下での撮影巧です。 


昼白色堂光灯の下での撮影巧です。 


白色壁光打の下での撮影用です。 

み- 

電球、白熱なの下での撮影巧です。 


人物の顔をアップで撮影するとをや特殊な光源を使っ 
て撮影するとさなど、 AUTO の設定で望んだよラな結果 
び得5れないとさは、光源にあったホワイトバランス 
を選ぶかカスタムホワイトバランス（一目2ページ) 
をお使いください。 


メニユ I を使いこなす 
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撮影の設定を変える一撮影メニュー 


チェック 

-フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定 
になります（白 カスタムホワイトバラジスを 除<)。光源 

の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定し 
てください（一47ページ)。 

• 撮影環境によって撮影結果び蜜わります。撮影後は画像を再 
生して、色味を確認してください。 

■白カスタムホワイトバランスを測定ずる 

自分でホワイトバランスを測定します。あ5かじめ 白 
い紙などの被写体をご用意ください。 

1メモ：カスタムホワイトバランスの活用例 

白い祇の代わりに、色のついたわのを使巧すると、それを白 
の基準にするため、色なを意図的に蜜更することびでをまず。 

n 撮影 メニューか S 白カスタムホワイトバラ 

ンスを選びます。 

n 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示し 
ます。 

Q シャッタ-ボタンを全押しして測 
定します。 

琴メモ 

前回取得したホワイトパランスを使巧する 
には、シャッターボタンの代わりに MENU/ 

OK ボタンを巧します。 



メニユ I を使いこなず 
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n 「 GOOD !」 と表示された!5、 MENU / 
OK ボタンを押して決定します。 



「OVER」 または 「UNDER」 
と表示された場合は、ホワ 
イトバランスを正しく測定 
でさていません。 


「OVER」 と表示されたときは「一(マイナス)」 
側に、 「UNDER」 と表示されたときは「+(プ 
ラス)」側に露出捕正（一已目ページ）してか5、 
再度測定してください。 

画像の輪郭を強調/やわ S かくずる 

( E ’3 シャープネス） 


輪郭をやわ5かくしたいときや強調したいときに使用 
します。 


設定 

説明 

A- ド 

輪郭を強調します。建物、文字などを鮮明に 
撮影したい場合に適しています。 

スタンダード 

通常の撮 f ミに最適なシャープネスにします。 

ソフト 

輪郭をやわらかく表現します。人物の抓など 
をソフトに撮影したい場合に適していまず。 














明るさの測定方法を変更ずる（回測光） 

カメラび 被写体の明るさを測定する方法を変更でさま 
す。撮影状況により、適正な明るさ（露出）にならな 
いときに使用します。顔キレイナビび ON のときは、 
測光は設定でさません。 


設定 

説明 

图 マルチ 

シーン自動認識により、さまざまな撮該状況 
で適正な露出び得られます。通常の撮影で 
は、[勾（マルチ）をおすすめします。 

田スポット 

画面中央部の露出び最適になるよつに測光し 
ます。逆光時など、被写体と背景の明るさび 
大をく異なるとをなどに使用します。 

スポット測光時には、測光したい被写体を画 
面中央に配置して撮影してください。 

[] アベレージ 

画面全体を平均して測光します。構図や被写 
体により露出び蜜化しにくい特長びあり、白 
や黒の服を着た人、風景の撮影などに使用し 
ます。 


撮影の設定を変える一撮影メニュー 


ピントを合わせるエリアを変える 

(ffilAF モード） 

ピント合わせのエ U アを変更でをまず。ただし、マク 
□撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。 
顔キレイナビび ON のとさは、 AF モードは設定でを 
ません。 

■圆センター固定 

画面中央にある被写体にピントを合わせます。 AF/AE 
□ック撮影（一44ページ）と併用すると、より効果 
的です。 

■因才ートエリア 

シャッターボタンを半押しすると、画面中央付近にあ 
るコントラストび高い被写体を自動認識して、その被 
写体にピントを合わせます。 



半巧し AF フレーム 


メ II ユ—を使いこなす 
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撮影の設定を変える一撮影メニュー 


■回エリア選択 

画面巧でピントを合わせる位置 
を変更でさます。王脚で固定し 
て構図を決めてから、ピントを 
合わせる位置を変えるとさなど 
に使巧します。 

▲、▼、◄、►でピントを合わせたい位置にターゲッ 
トポイントを移動します。位置び決まったら MENU/OK 
ボタンを押して決定します。 

走チェック 

• ピントを合わせたい位置に冉 F フレームび表示されない場合 
は、圆センター固定を選び、 AF/AE □ック（一44ぺージ) 
でピント合わせをしてください。 

• 回 エリア選呪 ま、冉 F フレームの位置にかかわらず、露出 
合わせを常に画面中央付近で行います。画面中央にない被写 
体に露出を合わせるには、冉 F/AE □ック（一44ページ) 
を使用して < ださい。 



メニユ I を使いこなず 
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■回コンティニユアス 

動さのある被写体の撮影に適してし''ます。 AF フレーム 
内の動いている被写体にピントを合わせ続けます。 

4-チェック 

回 コンティニユアスを設定していると去は、シャッターボタ 
ンを巧さなくてを常にピントををわせ続けるため、電池の消 
耗び早くなりまず。電池鶏量にご注意下さい。 

■园自動追尾 

被写体の動さに合わせて枠び移 
動しピントを合わせ続けます。 

被写体に画面中央の枠を合わせ、 

◄を巧すと、自動追尾を開始し 
ます。 
















顔と個人情報を登録ずる（回個人認識） 

個人認識情報を登録すると、登歸した人の顔に優先的 
にピントや露出ををわせて撮影した0、再生時に登録 
した内容（名前や誕生曰など）を表示した0でさます。 

新規登録ずる 


■撮影 

n 回個人認識か S 新規登録を選びま 

す。 


b MENU / OK ボタンを押します。 

U 撮影11励こ変ねります。 

n ガイドに合わせて撮影します。 

厕の目を jf 影します。 



H MENU /0 K ボタンを押します。 

—個人情麵酣表示されます。 




撮影の設定を変える 一 撮影 メニュー 


個人情報画面でち前を選びます。 

MENU /0 K ボタンを押します。 

名前入力画面び表示されます。 

名前を入力します。 

入力が終わったら設定にカーソル 
を移動します。 

MENU /0 K ボタンを押します。 


<■チェック 

•入力でをる文字は、アルファベット大文字/記号、数字で最 
大] 4 文字です。 

• 個人情報画面でカテゴリーを還ぶと、リストから属性を選ん 
で登録でをます。 

• 個人認識機能を使用しない場合は 回個人認識; <ニューの 個 
人認識を OFF にしてください。 


古チェック 

r !登録でをませんでした」 と六ッセージび表おされた焉合は 
登録されません。再度撮影を行なってください。 

■ 名前の設定 


曰曰 Q 百 



9已 










撮影の設定を変える 一 撮影 メニュー 


■誕生日の鼓定 

Q 個人情報画面で誕を曰を選びます。 


日 

日 

□ 


MENU/OK ボタンを押します。 

誕生曰設定画面び表示されます。 


0 


曰時設定 （^22 ページ）と同じ要領で誕生 
曰の年月日を入力します。 


MENU/OK ボタンを押します。 


] 感 [ 


4 -チェック 

• 顔の拡大再生時、画像の撮影曰と緑色の枠び表おされた人物 
の誕生日び一致すると、名前とともに 「Happy Birthday!」 
び表示されます。 

• 撮診モードび SP の货べビーで顔キレイナビび ON のとを 
は、3歳までの子供の月齢/年齢び表示されます。 


メニユ I を使いこなず 
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表ル/編集ずる 


D 

己 

曰 



回個人認識から表お/編集を選びます。 

登録情報画面び表示されます。 


登録または確認する個人を選びま 
す。 

MENU/OK ボタンを押します。 

個人情報画面び表示されます。 


0 


登録を確認したり新規設定と同じ要領で編集 
した0します。 


4-チェック 

-画橡乂替えを選ぶと、撮影しなおして画儘を入れ替えること 
びでさます。 

-登録を削除するには、匹]個人認識で登録削おを選びます。 





登録おずずめ機能 

撮影ニューか 5回!個人 認識を選び、 登録おずずめ 

おおを ON にします。顔キレイナビを ON にして撮影 
すると、何回か撮影された同じ顔を自動で検出します。 

^チェック 

-撮影回数の多い顔を認識したとさは 「画この人物を登録し 
ますか？」 と六ッセージび表おされまず。 MENU/0K を押すと 
個人情報画面び表示され、新規登録びでをます。 

-登録 おずすめ 機能だけでは極端に認識されにくい場合びありま 
す。あらかじめ 巧 i 規 登録から登歸することをおすすめします。 


撮影の設定を変える一撮影メニュー 


>■個人認識について 

• 最大で8人までの情報を登録でをます。 

-すでに8人の情報び登録されている場合は、 登録おずず 
ゆ 機能は実行でをません。 

•撮影時、 回個人 認識で 登録されている人の顔を複数認 
識した場合、顔の上に緑色または憧色の枠び表示されま 
す。緑色の枠び表おされた人物]人のみ、登録した名前 
び画面に表示されまず。その他の顔の上には白色の枠び 
表示されます。名前び未登録の場合は、…び表示されま 
す。 

広!ま意 

Ui 下のよラなとさは、個人認識びでさなかったり、正しく 

認識されなかったりする場をびあります。 

•顔び正面を向いていない。 

• 顔び画面に収まっていない。 

•顔の特徴び異なる（年齢によるをのや表情など)。 

-逆光-暗いシーンなど。 

，■再生画面で個人認識情報を削除するには 

再生六ニュー（一1 0] ページ）の 回 認識情 巧 削除で、 

選択した画儘に登録された個人認識情報を削除でをまず。 

4-チェック 

巧リサイズ または 〇 トリミングを 使って 旺 au (下でイ呆 

ちされた画像の個人認識情報は削除でをません。 


メ II ユ—を巧いこなす 
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撮影の設定を変える一撮影メニュー 


ブラケティング撮影時に明るさを変える 
辭囲を設定ずる（固 AE ブラケティング） 
連写を を AE ブラケ ティングに設定すると、画像の 
明るさ（露出）を変えなび5「適正」、「オーバー（明 
るい)」、「アンダー（暗い)」の順に最大3コマ連続し 
て撮影できます（一已3ページ)。 

ここでは、ブラケティング撮影時に明るさを変える範 
囲 （EV 値）を ± i /3 EV 、±% EV 、 ± ]EV か5設定 
でさます。 

丈チェック 

-「オーバー」または「アンダー」のとをの明るさび 、た巧 
の露出制御範囲を超えている場合、設定した EV 値では撮影 
でさないことびあ0まず。 

.「EV」 とは一] 41ぺージ 


メニュ I を使いこなす 
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フラッシュの発光量を変える 
( H フラッシュ） 

撮影目的和撮影条件に合わせてフラッシュの発光量を 
変更でさます。 

4-チェック 

被写体の条件や撮影距離などによっては、光量補正の効果び 
得られない場合びあります。 



し再をの設定ををえる一户-モー ドメニュー(再を) 


プ U ント、スライドショーなど、画像の再生時に使ラ 
機能を設定でをます。 


尸-モードメニュー（再生）の使い方 


D 

日 

日 


因ボタンを押します。 

再生モードに切り換わります。 

尸ボタンを押します。 

-モードメニュー（再生）び表示 
されます。 

変更する項目を選びます。 


© 

© 


Q 設定の変面こ移ります。 
Q 設定を変更します。 


H MENU / OK ボタンを巧して、ず定し 
ます。 




0 


尸-モードメニュー（再生）一覧 


メ ニユー 項目 

機能 

参照ページ 

£3フォトブック 
アシスト 

お気に入りの画像を集め 
て、フオトプックを作成で 
さます。 

P. 巨2 

固!スライド シヨー 

画儘を順番に自動再生しま 
す。 

P.100 

ES プ U ント予約 
( DPOF ) 

DP 日 F や円 ctBrid 邑 e 対応 
のプ U ンターでプ U ントす 
る画像を指定します。 

P.84 


メニユ I を使5こなす 
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再生の設定を変える一尸-モードメニュー（再生) 


連続して再生ずる（圆スライドショー） 

撮影した画像を順番に自動再生します。 

-スライドショーの種類を指定して MENU / OK ボタンを押 
すと、スライドショーび開始します。 

• 途中でスライドショーを中止するには、 MENU / OK ボ 
タンを押します。 


メニユー項目 

機能 

ノーマル/ 
フエード 

◄または ► を押してコマ送りできます。 
フェードを選択すると、画像びフェードアウ 
卜しなびら、切り換わります。 

ノーマル[ぶ/ 
フエード[ぶ 

< または ► を巧してコマをりできます。顔 
キレイナビ（一 42 ページ）で撮影した画像 
の場合は、検出した顔ち拡大表おして再生し 
ます。 

マルチ 

複数コマを一度に表示でをます。 


m メモ：ガイダンス 

DISP/BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスび表示 
されます。 

4-チェック 

-動画は自動的に再生び始まり、再生び終了すると;欠の画儘に 
進みます。 

-スライドシヨー中は、自動電源 OFF は機能しません。 


メニユ I を使いこなず 
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[ 再をの設定を巧える ~ 再をメニュ 

プ□テクトや卜 I 」云ングなど、画像のち生時に使ラ機 
能を設定でをます。 

再生メニューの使い方 

n 因ボタンを巧します。 

再生モ-ドに切り換わります。 

P MENU/OK ボタンを巧します。 

U 再生メ ニ ；1 -び録されます。 

P 変更する項目を選びます。 

Q 設定の変面こ移ります。 
g 設定を変更します。 

H MENU/OK ボタンを巧して、 

ます。 


再生メニユ——覽 


メニュー項目 

機能 

参照ページ 

因フォトブック 
アシスト 

お気に入りの画像を集めて、 
フォ ト ブックを作成できます。 

P . 巨吕 



メニユー項目 

機能 

参照ページ 

区 J ピクチャー 
サーチ 

さまざまな条件で、画像を検 
索でをまず。 

P .64 

圆消去 

画憬を]コマずつ消去したり、 
全コマまとめて消去でさます。 

P . 日已 

圆アップ□—ド 
巧設定 

アップロード指定すると、パソ 
コンと接続した時に YouTube 、 
F 冉 CEB 00 K 、 mixi に動画ゃ静 
止 画を自動的にアップ□ードで 
をます。 

P .10 吕 

區|スライド シヨー 

画儘を順番に自動再生します。 

P .100 

因 赤目補正 

顔キレイナビで撮影した画像 
の赤目を補正します。 

P .104 

因!プ□テク S 

誤って画儘を消去しないよラ 
に、画儘をプ□テクトします。 

P .104 

ロ トリミング 

必要な部分を切り旅いた画像 
のコピーを作ります。 

P .10 已 

因 リサイズ 

画像のサイズをかさくします。 

P .106 

囚画像回輯 

画儘を回転させます。 

P .107 

因!ボイスメモ 

画儘に音声メモを付けまず。 

P .108 

匹]認識情報削除 

登録されている個人認識情報 
を削除でさます。 

P .97 

EI プ U ント予約 
(DP0F) 

DP 0 F や円な日 ridge 対応の 
プ U ンターでプ U ントする画 
像を指定します。 

P .84 

回表示比率 

4:3 で撮影された静止画を HD 
出力のテレビで再生するとを 
の表示比率を選べます。 

P .1 10 


メ II ユ—を使いこなす 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


画像や動画をアップ□ード予約ずる 

(圆アップ□-ド先設定） 

画像や動画を選んで YouTube や FACE 巳日日 K 、 
mixi へのアップ□ー ド先を設定でさます。 

再生メニューで 圆アップ□—ド巧 設定を選んで下さ 
い。 

■アップ □ー ド予約/解除 
P アップ□ード先を選びます。 


Q MENU /0 K ボタンを押します。 

Q アップ□ード予約する画像または 
解除する 1 H 象を選びます。 




メニユ I を使いこなず 
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□ MENU /0 K ボタンを押して、ミ夹定し 

ます。 體 I 

•アップ□ー ド予約されていない画 
像を選んで MENU/0K ボタンを押す 
と、予約を設定します。 

• アップ□ー ド予約されている画像 
を選んで MENU/0K ボタンを押すと、 

予約を解除します。 

n 手順3と4を繰り返して、必要に 
h 応じて他の画像にちアップ□ード 
予約を設定します。 

設定を終了するには、 DISP/BACK ボ 
タンを押します。 ^ 


琴メモ 

•アップ□ー ド予約されたファイルは、再生時に 

敛 YouTube 、 就 FACEBOOK 、 就 mixi と表おされまず。 
-アップ□-ド先び YouTube の場合、動画のみアップ□-ド 
でをます。 






■全コマ解除 


すべての画像のアップ□ー ド予約を解除します。 


n をコマ解除を選びます。 

■■ 全]7臟画耐；就されます。 

ご巧(縣〇が 



g に時因がかかる 
f びち D ます 


日実行を選びます。 


巧 


b MENU / OK ボタンを押します。 

h すべての画儘のアップ□ー ド予約を 
解除します。 




4-チェック 

画像の数びをいと、 を コマおおに時間びかかることびありま 
す。操作を中止するには、 DISP / BACK ボタンを押してください。 


再生の設定を変える一再生メニュー 


■ Web にアップ□ー ドずるには 

カメラで予約した画像はパソコンか5簡単にアップ 
□ー ドでをます。 

MyFine 円 X Studio をインス!ルしてください（一 
73ページ） 



♦■子エック 

この機能は Windows のみで使用でさまず。 


メニユ I を使5こなず 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


赤目画像を補正ずる（囚赤目補正） 

顔キレイナビ（一42ページ）で撮影した画像（ [ ぶ 
び表示されている画像）の赤目を補正でさます。画像 
の再生時に赤目を補正したい画像を選んでか5、再生 
メニューで因巧目巧正を選んでください。 MENU/OK 
ボタンを巧すと、赤目を検出してか5検出された赤目 
び補正されます。 



® 赤目補正び完了すると、赤目浦正した画像は別フアイ 
y ルとして保存されます。 

を 4 ■チ:!:ック 

S •顔び検出でさないとをや被写体によっては、赤目補正でをな 

■ かったり、補正した結果に差び生じることびあります。 

-顔を検出する人数びをい場合は、処理に時間びかかることび 
あ0ます。 

•他のカメラで撮影した画像（坦び表示されている画像）は、 
赤目補正でさません。 

-ホ目補正済みの画像（画び表示されている画像）は、それ 
ULL 赤目補正でをません。 
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画像を保護ずる（囚プ□テクト） 

画像を誤って消ましないよラに、大切な画像にプ□テ 
クトを設定して保護でさます。 


■設定/お除 

選んだ画像にプ□テクトをかけたり解除したりします。 



プ□テクトする画像を選びます。 





プ□テクトされていない 
画像 



プ□テクトされている 
画像 


n MENU / OK ボタンを押して、画像にプ 
□テクトを設定します。 

もラー度 MENU/OK ボタンを押すと、 
プ□テクトを解除します。 



n 手順1と2を繰り返して、必要に ^ 
応じて他の画像にもプ□テクト設 W 

定します。 

設定を終了するには、 DISP/BACK ボタ 


ンを押します。 




























■をコマ 設定 

MENU / OK ボタンを巧すと、すべ 
ての画像びプ□テクトされます。 


■をコ 7お除 

MENU / OK ボタンを巧すと、すべ 
ての画像のプ□テクト設定を解 
除します。 


，をコマ e ち〇が 
化まに時間びかびる 
巧合が巧0まず 


T. をコマ解な〇が 
化适に時因がかびる 
場合が巧0まず 


4 -チェック 

画像の数びをいと、 をコマ設定やをコマ招 除に時間びかかるこ 
とびあります。操作を中止するには、 0ISP/BACK ボタンを押し 
て < ださい。 

のま意 

メモ U —カードをフオーマット（一]]巨ページ）すると、プ 
□テクトした画像ち消去されまず。 


再生の設定を変える一再生メニュー 


画像の一部を切り抜< (〇トリ三ング） 

撮影した画像の必要な部分を卜 US ングする（切り抜 
く）ことびでさます。画像の再生時にトリミングした 
し、画像を選んでから、再生メニューで a トリ吉ジグ 
を選んでください。 

n ズームレバーで 画像を切り抜きたい大きさに 
拡大します。 

P 切り抜きたい部分に移動します。 





• ナビ ゲー シ ヨンで 現在の 
表示位置がわかりまず。 


卜 U ミングを中止するには、 
押します。 


DISP / BACK ボタンを 


メ II ユ—を使いこなす 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


日 

□ 


MENU / OK ボタンを巧します。 

卜 IJ S ング後の記録画素数び巧晶モ 
ニター上部に表示されます。 

もう一度 MENU / OK ボタンを押します。 

卜 U 云ングした画像び別ファイルと 
して保存されます。 


0 


] 馈 [ 


琴メモ：顔キレイナビ 

顔キレイナビ（一4吕ページ）で撮 
影した画像（巧!び表おされた画儘） 
を選んで、 [ 公ボタンを押すと、ピ 
ントの合った顔の部分び拡大表おさ 
れます。主被写体を切り旅をたいと 
をに便利です。 


' 靡 圏， 

'J L 


含チェック 

. 拡大率び大去ければ卜 u S ング画像の記録画素数はかさくな 
ります。卜 US ング後の記録画素数び晒]のとをは、実巧び 
黄色で表示されます。元画像の回画像サイズび3:2または 
16:9のときち、卜 U ミングした画像の縦横比は、4: 3にな 
ります。 

-他のカメラで撮影した画儘は、卜 U ミングできません。 


メニユ I を使いこなず 
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画像のサイズを小さくずる（巧リサイズ) 


撮影した画像のサイズをルさ<でさます。画像の再生 
時に U サイズしたい画像を選んでから、再生メニュー 
で巧リサイズを選んでくださし、。 


Q 固0または晒]を選びます。 


誘^ 


b MENU / OK ボタンを押します。 

U 確圍耐；表示されます。 

b もう一度 MENU / OK ボタンを押します。 
リサイズされた画齡；別ファイルと 
して保存されます。 


















画像を回転ずる（因画像回転） 

縦位置で撮った画像を、液晶モニターに縦位置で表示でを 
るよラに回転させます。 

画像の再生時に回転したい画像を選んでか5、再生メ 
ニューで 田画像回面を選んでください。 

n 画像を回転させます。 

▼を巧すと画像は時計回りに目 cr 
回転します。▲を巧すと反時計回0 
に9日。回転します。 




再生の設定を変える一再生メニュー 


n MENU / OK ボタンを押してず定します。 

™ 回転を取り消すには、 DISP/BACK ボタ 
ンを押します。 

次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示 
されます。 

* ■子エック 

-プ□テクトされた画像は回転でさません。プ□テクトを解除 
してから回転させてください。 

• 他の力六ラで撮影した画儘は回転で去ないことびありまず。 
また、他の力六ラやパソコンで再生する場合は、画儘は回転 
表示しません。 



メ II ユ—をほいこなす 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


画像に音声を入れる（回ボイスメモ） 

静止画に最長3日秒間の音声を入れたり、録音した音 
声を再生（一]日9ページ）することびでさます。画 
像の再生時にボイスメモを録音したい画像を選んでか 
ら、再生メニューで回ボイスメモを選んでくださし、。 

古チェック 

動画やプ□テクト設定した画像には、ボイス;><モは録音でを 
ません。ボイスメモを録音する前に、プ□テクトを解除して 
<ださい。 

n マイクが顔の正面に来るよラに、カメラを持 
ちます。 

カメラを約2日 cm 離すと、ラまく録音できます。 
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n MENU / OK ボタンを押します。 

U 縮び始まります。 



n もう一度 MENU / OK ボタンを押して、 

録音を終了します。 

録音開始か5 3日秒経過すると、録 
音は自動的に終了します。 

丈チェック 

-ボイスメモ付をの画儘を選んだとさは、再録音の選択画面び 
表示されます。ボイスメモを上書をしたいと去は、 再録 音を 
選びまず。 

-ボイスメモの録音形式は、 PCM 形式の WAVE ファイルでず。 



















■ボイスメモを再生ずる 


録音したボイスメモを再生します。ボイスメモ付さの 
画像（をび表示された画像）を選んでか5、再生メ 
ニューで回ボイスメモを選んでくださし、。 


Q 再ちを選びます。 



n MENU / OK ボタンを押してボイスメ 
モを再生します。 



の ま意 

スピーカーをふさびないでください。音び聞去取りにくくな 
ります。 



朱チェック 

-他の力六ラで録音したボイス六モは再生でをないことびあり 
ます。 

•ボイスメモを上書きしたいとをは、 再録 音を還びまず。 


再生の設定を変える一再生メニュー 


ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。 


機能 

操作 

説明 

停止 

愈 

再生を終了します。 

早送り/ 


再生中に◄または►を押すと、早 

巻を戻し 

をり/卷さ戻しします。 

コマ送り 

停止中に◄または►を押すと、他 
の画像を表示します。 


0 

再生中に MENU /0 K ボタンを押すと、 
再生音量の設定画面び表示されます。 
▲ または ▼ を押してボイスメモの 

音量調整 

+ 

グん 

再生音量を選び、わラー度 MENU /0 K 
ボタンを押して決定しまず。 


負©! 

•ボイス六モの再生音量は、セット 
アップメニューの 四再を 音量で を 
設定でをます（一 ]] 8ページ)。 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


テレビ出力の表示比率を切り換える 

(因表示比率） 

4:3 で撮霞された静止画を HD 出力のテレビで巧生ず 
ると舌の表示比率を還べます。 

HDMI ケーブルでカメラと HD 出カテレビを接続した 
ときに有効です。 

[HiLj 



♦子エック 

16:9で撮該された画像は16:9に設定してください。3:2で 
撮該された画像はちちに黒い枠び表示されます。 
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けメラの設定を巧えるーセツトアップメニユー 


カメラの基本的な設定を変え 6 れます。 

セットアップメニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを巧します。 

撮 f ミ/ちをメこ;!-び録されます。 

Q 左側のタブを反転させます。 

n をを選びます。 

セットアップメニュー画面に変わ 0 
ます。 



Q 変更する項目を選びます。 




I 田お g / LANG . 日本篇 

I 田マナーモード OFF 


0 

獨 


熱 

戸 


g 設定の変動こ移ります。 
g 設定を変更します。 

P MENU /0 K ボタンを押して、ず定し 
ます。 

H DISP / BAG (ボタンを押して、撮影画 
励こ戻ります。 



お了 
















■■ 国 [ 

■■1 I I IN ^Ml 




■ 


画 ■ 

IDH 


画 


動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。 


四再生音量 


シャッターををるとさの音を設疋します。 


■• り） /■• り / iji/ijOFF 


シャッターをきるとさの音量を設化します。 
音を消したいときは、 ijOFF を選びます。 


■• り） /■• り / 小 / ijOFF 


ボタンなどを操作するときの音量を設定しま 
す。音を消したいときは、 ijOFF を選びます。 


田!操作音量 


連番 


連番/新規 


コマ番号の付けかたを設定します。 


□ VNO. 


P.1 1 


.已抄 


3秒/1.日秒/拡大/ 
OFF 


撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさま 
す。また、拡大画面でピントの状態を確認で 

をる 画像な大チェック も選べます。 


回撮影画像表示 


2/5 


メモリーカードを初期化します。 


回曰時設定、四巧巧時計、品配ち設定、 

回電お種類、閣ビデオ出力 扮がのすべての設 
定を工場出荷時の設定に戻します。►を押すと 
確認画面び表示されます。リセットするには、 
実行を選んで MENU/0K ボタンを押します。 


P.28 


OFF 


ON/OFF 


AF 補助光を発光禁止にし（撮影モードかそを 
除く）、操作音やシャッター音、動画の再生音 
を OFF に設定します。 


P.22 


日本語 


日本語/巧語 


画面|(_表爪する吕語を目受疋します。 


言語/ LANG. 


時差を設定します。 


世界時計 


P.22 


曰付と時刻を設定します。曰時の設定方法に 
ついては、「使用する言語と曰時を設定する」 
をご覧ください。 


曰時設定 


1/5 


参照ぺ—ジ 


工場出荷時 


設定 


機能 


カメラの設定を変スるーセツトアップメニニ 


セットアップメ ニユ- 


I を使いこなず 













































P.7 


NTSC 


NTSC/PAL 


ビデオ出力を NTSC にするか PAL にする 
かを設定しまず。曰本国内で使巧すると去は、 
NTSC を選んで < ださい。 


ビデオ出力 


ON/OFF 

ON/OFF 


縦方向で撮影した画像を、自動的に回乾して 

再生するかどうかを設定します。_ 

メニュー や カーソル などの色を設定でさます。 
機能の説明を表おするかどラかを設定します。 


田縦横自動回転再生 

固配色設定 
B 撮影ガイド表示 


OFF 


P.4 己 


ON/OFF 

ON/OFF 


冉 F 補助光を使巧するかどラかを設定します。 

坚顔キレイナビ ON でかつ 巧 ホ 目 捕 正 ON 

での撮影時に、赤目補正前の画像を同時に記録 
するかどラかを設定します。 


因 AF 補助光 
圆補正前画像記録 


P. 日 8 


臣 a デジタ 
ル 


動画撮影時のズームを設定します。 


囚動画 ズーム 


OFF 


ON/OFF 


デジタルズームを使巧するかどラかを設定し 
ます。 


4/已 


己/已 


P.43 


ON/OFF 


目つぶり検出をするかどうかを設定します。 


日目つぶりお出 


ON/OFF 


暗い場所でフラッシュ撮影したとをに、「ホ目 
現象」を軽減するよラ設定します。 


赤目補正 


P.26 


(か) s/OFF 


ブレ防止の種類を設定します。 


ブレ防止モー 


分/已分/ OFF 


何ち操作していないとをに、自動的に電源び 
オフになるまでの時間を設定します。 


自動電源 OFF 


30 fps 


30 fps /60 fps 


画面表示をなめらかにでをます。 


画 EVF/LCD 表示 


〜+ 〇 


画面の明るさを設定します。 


モニター明るさ 


3/5 


参照ぺ—ジ 


工場出巧時 


設定 


機能 


カメラの設定を変える ー セットアップメ ニニ 


I を使3こなず 




















































I を使いこなす 





















四巧巧時計 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる 
ことびでをます。 

斗現地を選びます。 


g 時差設定に移ります。 

n 時差を設定します。 

◄ または►で「+」か「一」、時間、 
分を選び、▲または▼を押して、 
設定を変更します。 

H MENU / OK ボタンを押して、ミ夹定し 
ます。 





カメラの設定を変えるーセットアップメニュー 


日 


現地時間とホームの時間を切り換えます。 

カメラの時計をお住まいの地ぼの時間に戻すに 
は、世界時計画面で。ホームを還び、 MENU/OK 
ボタンを巧します。現地時間にするには、 - f 現 
化を還びまず。 

- f •現巧を選ぶと、メニューか日撮影画面に戻る 
たびに、画面に - f と曰付び約3秒間黄色で表 
示されます。 



旅行先から戻った5、世巧時計の設定を必ず 
なホームに戻して、日時をちお認してください。 
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カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


m フオ—マット 

メモリーカードをフォーマットします。フオーマット 
を行ラには、実行を選んで MENU / OK ボタンを押します。 
のま意 

•フォーマットすると、プロテクトされている画像を含むすべ 
てのファイルび消まされます。誤ってフォーマットすると元 
には戻せません。消去したくない画儘は、パソコンにコピー 
して < ださい。 

-フオーマットの途中で、電池カバーを開けないでください。 


回撮影画像表 

撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。また、 
拡大画面を表示してピントの状態を確認でをる 画像拡 
大チェック も選べます。 


メニュー項目 

機能 

3 秒 

撮影直後、画像び約 3 砂間表おされ、その後 
記録されます。 

1 .己秒 

撮影直後、画像び約！.已砂間表示され、その 
後記録されます。 

画像拡大 
チェック 

撮影直媛に画像び拡大表示されます。 MENU/ 
OK ボタンを押すと、撮影画像に戻ります。再 
生時のズーム（拡大）操作については、已目 
ページをご覧ください。 

-画像の拡大表お中に▲、▼、 ◄ または ► 
を巧すと、液晶モニターに表示される範囲 
を移動でをます。 

-ピントび合っているか確認したいときに便 
利です。 

- [ 公顔キレイナビ ON で撮影したとさは、 
認識した顔を拡大します。複数の顔を認識 
したときは、 [ ぶ（顔キレイナビ）ボタンで 
次の顔を拡大します。 

•切下の場合、画像拡大チ X ック磯能は働を 
ません。 

■を連写び OFF し U 外のとき（一已 1 ぺージ） 

-撮影モードび* J またはかをのとき 

OFF 

撮影直媛に画像を表おしません。 
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含チェック 

•3 巧、 1.已 巧のときに表おされる画像は、実隙に記録され 
る画像と色味び若干異なることびあります。 


、目つぶり検出 

撮影時に目をつぶった顔を検出した場合、 医!撮影画像表 
巧の 設定によって表おび異なります。 


メニュー項目 

機能 

3秒/1.日秒 

撮該直渡、「田 目つ ぶりしている顔を巧 
出しました」 といラメッセージび表示さ 
れます。 

画像拡大 
チェック 

撮該直後、目をつぶった状態で検出され 
た顔を拡大表示でさます （^43 ページ)。 

OFF 

目つぶりは検出されません。 


カメラの設定を変えるーセツトアップメニュー 


圓 ] マ N 0. 

コマ N 0.の付けかたを設定します。コマ N 0.とは、 
画極ファイル名に付けられた番号（フオルダ NO . + 
ファイル N 0.)のことです。画像の再生中は、次の図 
のよラに、コマ NO . び表示されます。 



咬-〇〇而 


メニュー項目 

機能 

連番 

メモ U- 力ード内の最大ファイルN 0.に1 
を足したファイルN0.び付けられます。メ 
モリーカードを交換したときは、なのファイ 
ル NO . と六モ U —力ード内の最大ファイル 
NO. のいずれか大をいほラの番号を付けま 
す。連番に設定すると、ファイル名の重複を 
防ぐことびでさます。 

新規 

新しいメモ U —カードを入れるたびに、ファ 
イルN0.び00日]から付けられます。 
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カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


女チェック 

•因リセット （一]] 2ページ）を行うと、連番になります 
びコマN0.はリセットされません。 

• コマN0.び r 日日 9-999 日」になると、それ ULL 撮影できな 
くなります（一] 38ページ)。 

• 他のカメラで撮該した画像は、コマ NO. 表おび異なること 
びあ0ます。 


田 a 再生音量 

▲ または ▼ を押して動画とボイスメモの再生音量を 
選び、 MENU/0K ボタンで決定します。 

臣3 モニター 明るさ 

▲または▼を押して画面の明るさを選び、 MENU/0K 
ボタンで決定します。 

固自動電源 OFF (オートパワーオフ） 

設定した時間 （2 分間または已分間）カメラを操作し 
ないと、自動的に電源びオフにな0ます。 OFF を選 
ぶと、電源は自動的にオフにはな0ません。電池を長 
持ちさせたいとさは、 自動電源 OFF を OFF 政外に設 
定してください。 自動電源 OFF の設定にかかわ5ず、 
プ IJ ン ター やパソコンと接続しているとさやスライド 
ショー中は、自動電源日 FF は機能しません。 

琴メモ：再ぴ電源をオンにずるには 

撮影するとをは、 ON/OFF (電源）スイッチを矢印の方向にス 
ライドします。再生ずるときは、因ボタンを長巧しします 
21ページ）。 
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囚デジタル ズーム 

静止画を撮影しているとさに ON 
にすると、光学ズームの望遠端 
(最大倍率）でズームレバーを T 
(望遠）側へ回すことによ0、デ 
ジタルズームを使用でさます。デ 
ジタルズームを解除するには、光学ズーム域に入るま 
で、ズームレバーを W (広角）側へ回します。 

因ま意 

デジタルズームを使ラと、光学ズームに比べて画質び祟化し 
まず。 


囚 

ズ 

町 

-ムバー 


■ ズームパー 表示 


デジタルズームが 

OFF のとを 


デジタルズームが 
ON のとさ 
(スーパーマクロ 
時を除 <) 


光学 ズーム 



光学 ズーム 


デジタル 


ズーム 


カメラの設定を変えるーセツトアップメニュー 


因巧電池放電 

ニッケル水素電池を放電します。充電池放電機能は、 
ニッケル水素電池（充電式電池）のみでご使巧<ださ 
い。アルカ IJ 乾電池、 U チウム乾電池で充電池放電機 
能を使用すると、乾電池び使用でさなくな0ます。 

次のよラなとさに充電池放電機能を使巧します。 

•充電後、使巧巧能な時間び短くなったとさ 
• 長期間使用しなかったとを 
• 新しくニッケル水素電池を購入したとを 
-フル充電せずに繰り返し使ったとさ 

AC ノくワーアダプターと DC カプ ラー を使用している 
ときは、充電池放電は行わないでください。 

Q 因巧 電池が電を選びます。 

Q 確認画面を表おします。 

P MENU /0 K ボタンを巧します。 
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カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


実巧を選びます。 


MENU / OK ボタンを押して、充電池 
放電を開始します。 

電池鶏量表示びホ点滅にな0、放電 
び終了すると力 ラの電源びオフに 
なります。 

琴メモ：操作を中止にするには 

放電中に操作を中止する場合は、 DISP/BACK ボタンを巧 
します。 



口 曰 
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m 日付書き込み 

撮影した曰付と時刻を、画像に写し込むかどラかを設 
定します。 


图+〇 

撮影した日付と時刻を、画像に写し込みます。 

固 

撮該した日付を、画儘に写し込みます。 

OFF 

曰付や時刻を写し込みません。 


広!ま意 

• 画像に写し込まれた日付や時刻は消去でさません。日付や時 
刻びない画像を撮該する場合は、 四0曰巧書定込みを OFF 
に設定してから撮影してください。 

• 曰時設定び行われていない場合は、日時の設定画面び表おさ 
れます。曰時の設定を行ってください（一22ページ)。 

-日付書を込みを行った場合は、凸 プリントモ約 （ DPOF ) 
の設定を 曰巧なし設定に することをおすすめします （^84 
ページ)。 

• 動画とパノラマ写真に、曰時と時刻を写し込むことはでをま 
せん。 









::::カメラで巧えるアクセサリー 
!別売アクセサリー 


このカメラは、さまざまな實±フイルムおよび他社製品に対応しています。 



5 


で 

使 

文 

る 

ア 

ク 

セ 

サ 

U 



* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプ IJ ントできます（パノラマモードで撮影した画像の 
フ U ントについては、プ U ント取扱店にご柜談ください)。パノラマモードで撮穀された画像のプリントについては、 
が下のホームぺージをご覧ください。 http :// fujifilm . jp / personal / print / photo / panoramaprint / index.html 
* 本製品は PRINT Image Matchin 邑口にが応しています。 
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別売アクセヴ u — 


別売アクセサリーー覧 

このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセサリーを使用でをます。 

AC パワーアダプター AC- 已 VX; 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください 
(A 巳 1 日日 V〜24 日 V 、 已 日 / 60Hz 対応)。 

このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-04 と併巧してお使いくださし、。 

DC カプラー CP-04 :長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に冉巳パワーアダフターとイ并用してお 
使いください。 


力 ※最新情報については、實±フイルムホームぺージ （http://fuj げ ilm.jp/personal/di 旨 italcamera/) をご覧くださし、。 
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:::: .哪 9 些吗歸啼を吟 


ご使巧前におずお読みください 


I _まを上のごま意 

このたびは挥巧製品をお貢上げいただき.あ D びと5ございま 
す。 

•ご使用の前に「ま全上のごま意」をよ<ぉ読みの上、正し<ぉ 


• お読みになったおとは大切に保管して < ださい。 


表示内容を巧おして誤った巧い方をしたとをに生じるを書や居害 
の程度をホの表示で説日月しています。 

A 醬き 

この表示の欄は「死 t または重«などを負5可能性 
び想定される J 内容です。 

A ま有 

この表示の福は「酉害を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される J 内容です。 


お守0いただ < 内容の種類を巧の給表示で説明しています。 

〇 

このよラな絵ま示は，気をつけていただをたい「ま 
忌喚起」巧容です。 

S ) 

このよラな給表示は、してはいけない r 禁止 J 内容 
です。 

〇 

このよラな給表示は、必ず美行していただく「強制 J 
内容です。 


A 餐ち 


頁常び起さた5ま想を切り、電;也•バッテ IJ — や AC 

C バワーアダプターをかず。 

煙び出ている、異臭びするなど異常げ態のまま 使用 
すると，火が-感電の原因になります。 

• お貢上げ店にご 巧 試ください。_ 

巧部に水や頁物を這とさない。 

水•異物び内部に入ったら、電源を切り、電巧 •バッ 
テ U — や AC バワーアダプターをかす。 

テのまま巧用ずると、ショートして乂ぷ-感電の原因 
になります。 

-お貢上け店にご柏設ください。 

に^ 風呂、シャワーきでは使用しない。 

固瓦シの- 义が•感電の原因になります。 

まで。店用禁止 


(S) 

巧巧巧止 

分巧やな這は巧巧にしない（ケースはを巧に巧けない)。 
火災 • 感電の原因にな D ます。 

接轴巧止 

忍下などによって®損し、巧部び结出したときは、 
盈出部に手を巧れない。 

感電したり.破損部でけびをする原因にな D ます。 

• 感電やけびにを意してまやかに電ホ•バッテ U —を取 
口出し，お買い上げ店にご巧設ください。 

〇 

接爲コードの上に至い巧をのはたり、加工したり、お 
a に引を巧げた日、加巧し忆〇しない。 

コードに«びついて、火災•感電の原因にな D ます。 

• コードに锡びつし、た場合ま、お買上げ店にご巧設く 
ださし、 

(S) 

すををな場所に»かない。 

バランスびくずれて倒れた D 落下した D して、けびの 
原因にな D 家ず。 

Q 

移動中の巧用はしない。 

ホ行中や自動車などの索 D 巧を產窗しなび5の撮影. 
再生などの畏作はしないでください。 

慶倒，交届事®などの原因にな D ます。 

(S) 

重が鳴りだした6金属部分に®れない。 

涅雷すると誘電雷によ D 感電の原因にな0ます。 

<S> 

指を巧の方ミちで軍ホ • バッテ U — 巧使用しない。 

バッテ1」一は值性 （©©) 表示どお D に入れて<ださ 
い。 

G 

奪也•バッテリーを分解、加工、力 D 巧しない。 

軍巧•バッテリーを忍としたり、衝尝を加えない。 

U チウム軍ホやアルカリ更せは巧電しない。 

ま/せ • バッテ U — 巧シヨートさせない。 

笔ホ•バッテ U — をを属製品と一培に巧音しない。 
y (ッテ IJ — を指を ly 巧の巧軍器で巧里しない。 

電池•バッテ U —の®裂•巧漏れによ D 、 火が’けび 
の原因にな D ます。 


lA 酱ち 1 

(S) 

指をかの軍お • バッテ U - や AC バワーアダプター 
を巧用しない。 

表示されたま巧里圧 ly 巧のま圧で巧用しない。 

义がの原因にな D ます。 




K ッテ U — の巧び届れて、目に乂コにり、巧«や衣おに 

( S ) 

巧ちしたとをは、夕巧やけがのおそれびあるので、た 
だちにされいな水で巧い巧し、ずぐに医師のを療を受 
ける。 

〇 

巧ち器で运定かの電油を巧ちしない。 

ニッケル水素電池用巧電器は、ニッケル水素電池 
HR-AA 専用です。乾電池や他の充電式電池を充電 
すると、おちれ、発熱、巧裂の原因にな D ます。 


〇 

バッテリーび正しく空巧されていないと、巧をの 盾： 
巧びありまず。空巧には同一まには同タイプのちの 
だけを使用してください。 

〇 

まおを房责ずるちさや保存ずる場ちには、端子部に 
セ\ンテープなどの巧なテープをはる。 

他のを属や電池とミ居じると発火、 ® 裂の原因とな D 
ます。 

〇 

メモリーカードは、乳な巧に巧れごせなしにと。 

メモ U — カードは、ルさいためもか巧び誤って飲み 
込む可能性びち D ます。¥ぶ]巧の手の届かない場所 
に巧管して<ださし、巧一、乳の巧びがみ込んだ場 
合は、ただちに医巧と相談してください。 


IA ま意 1 

〇 

巧巧、湯急、湿気、ほこりなどが多い場所に置かな 
し、。 

火巧-感電の原因になることびあ D ます。 

( S ) 

ま巧な畐温になる巧巧に■かない。 

窓を巧めをった自動車の中や，直が曰光び当たる場 
巧に置かないで < ださい。 

火災の原因になることびあ 0 ます。 

〇 

かさいお子巧の手の届くところに百かない。 

けびの原因になることびち D ます。 

〇 

本篇の上にミいをのを a かない。 

バランスびくずれて倒れた 0、 落下した D して、けび 
の原因になることびちります。 

S ) 

AC バワーアダプターを接病したまま移動しない。 
AC バワーアダプターを巧くときは、接爲コードを引 
つお5なし、 

電源コードやケーブルび傷つを、火の•感電の原因 
になることびち D ます。 
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お取り扱いにごま意くださし、 


0 

笔想プラグが痛んだり、コンセントの差し込みびゆ 
るいとをは巧用しない。 

火が-感電の原因になることびあ D ます。 

0 

本おや AC バワーアタブターや巧電器をなやち団で 
おおつた D しなし、 

熱びこち D ケースび変おし、乂ぷの原因になること 
びお D ます。 



お手入れのおや長時間使用しないとをは、軍池•バッ 

〇 

テリーや AC バワーアダプター巧巧し、空おプラグ 
を巧く。 

义が-感電の原因になることびあ0ます。 

を 

巧軍按了をは巧軍器をコンセントか5巧<。 

コンセントにつけたままにしておくと乂災の原因とな 

巧< 

るしとびお D ます。 

0 

フラッシュを人の目に巧づけて発巧させない。 
一時的に視力に影聖することびあ D ます。 

巧に乳か巧を撮影するとをは気をつけてください。 

な 

メモ U - 力ードを巧0出ず場さ、力ードび巧び出ず場 
台び友りまずので、指で受け止めたをに力ードを引 
を巧 < こと。 

巧び出したカードび当たり.けびの原因になることび 
あります。 

A 

を巧的な內部点お‘清巧を巧巧ずる。 

本僚の巧部にほこ D びたま D . 火がや巧障の原因に 
なることびあ D ます。 

•2 年に1度<5いは、内部清掃をお買上け店にご 
巧巧 < ださし、。 


0 

フラッシュ穿巧部に指などを 曲れ たまま発巧しないこ 
と。 

やけどのち険びお D ます。 

0 

フラッシュ発が巧を巧した0、巧でふさいだまま発巧 
しなしにと。 

発煙や変色の原因にな D ます。 



電源についてのごま意 

※ご巧用になるカメラの電化の種類をお確り1めの上お読みくだ 

さい。 



電池•ノてッテ U —を上手に長くお使いいただ<ため.下記をお読み 
<ださい。使い方を誤ると、電池•バッテ U - の寿命び短くなるば 
かりか、巧ちれ、発熱•発义の巧れげちります。 


\ U 巧電式リチウムイオン A ‘ ッテリー博用機種 I 

※■/てッテ U - は化巧時にはフル充電さ〇てしほせん。お使し1にな 
る前におず充電して < ださい。 

※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに巧り巧けるか、ソフトケー 
スに入れてください。 

■バッテ U —の特性 

•バッテ U —は使わな<てち、かしずつ巧軍しています。撮影の直 
前 （1 〜2曰前）に巧電したバッテ U —を用意してください。 

•) てッテ U - を長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切る 
ことをおすすめします。 

-春を地やあ温時では撮影でさる巧致びかな<な0ます。荒電巧み 
の予情バッテ U - をご用意<ださい。また、使用時間を長くする 
ために、バッテ U - をポケットなどに入れて温かくしておき，撮影 
の直前にカメラに取 D 付けてください。カイ□をお梗し1になる場合 
は.直接バッテ U — にお打ないよ5にでを意ください。な温時に 
消耗したノ。ッテ U - を巧用すると、カメラび作動しない場合びち D 
ます。 

■巧電について 

• 巧属の充電器を巧用して充電でさます。 

•充電は周囲の温度び0で〜+40での巧囲で巧能です。充 
電時間については、本文をご参照ください。 

•充電は+10で〜+35での温度乾囲で巧ってください。+ 
1□で〜+35での温度お囲かで充電する場合、バッテ U - 
のせ能をち化させないために充電時聞び長くなることびあ D 
まず。 

• □でな下の湿度では充電でさません。 

• 充電式リチウムイオンバッテ U - は充電の前に放電した D . 使い 
切った D する必要はあ D ません。 

• 充電びおわったあとや使用直後に、バッテ U —び熱を持つことび 
あ D ますび、異常ではち D ません。 

• 充電び完了しわてッテ U - を巧充電しないでください。 

■バッテリーの寿命について 

常温で使用した場合.巧300回操 D 返して使えます。使用でを 

る時間び善し<短<なったときは、バッテ U —の寿命です。巧しい 

ノ（ッテ IJ 一をお貢い巧めください。 

■な巧上のごま意 

-巧電された状態で長胡間保存すると、特性びち化することびち D 
ます。しぱ6<使わない場合は.使い切ったホ賠で巧巧して<だ 
さい。 


•使用しないとをは必ずバッテ U —をカメラや、バッテ IJ ーチャー 
ジャーから取 D かして < ださい。 

• 巧しいところでな巧して < ださい。 

• 周囲の湿度び+1己で〜+ 25でくらいの乾展したところをお 
すすめします。 

•暑し化ころや極端に寒し、ところは避けてください。 

©危険でずので、巧のことにご注意ください 

A ノ C ッテ U - の金属部分に、化のを属びおれないよラにし 
て < ださい。 

A 火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしなし1で<だ 
さい。 

分解した日、巧造した D しないで<だとい。 

-強い衝章をちえた0、落とした D しないで<ださい。 

• 水にめらさないよラごを意 < ださい。 

• 端子は常にきれいにしておいてください。 

•長時間高温の場巧に證かないでください。また、長時間、バッテ 
U —で梗用していると、カメラ本体やバッテ U —び熱を帯びます 
け、 巧障ではあ D ません。長時間の撮影，再生には AC バワー 
アダプターをお使い<ださい。 


且単3おアルカリ乾電池、単3おニッケル水 
素電池怯巧機種 _ 

※使用可能な電池は西!巧説日月書をご英< ださい。 

■取扱い上のご注意 

• 义やに投入した D 、 加熱した D しないで<ださい。 

• プラス極とマイナス極をか金などの金属で接続した0、ネックレ 
スやヘアピンなどの金属類と一結に持ち運んだ0巧管しないでく 
ださい。 

-水や巧水につけた D 、 端子部分をめらさないで<ださい。 

•変おさせたり、せ解、巧ををしないでください。 

• W 装チューフをはびした0、«をつけないで<ださい。 
•落としたり.ぶつけたり.大をな衝羣をちえないで<ださい。 

•巧もれしている、変あ、変色.その化貢常に気づいたときは使 
用しないで < ださい。 

•高温、を湿の場巧にな含しないで<ださい。 

• 幼児やお子樣の手の届 < 乾囲に攻醒しないで < ださい。 


お取〇巧いにごを意<ださい 
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お取 0 扱いにごを意ください 


• カメラに電巧を入〇るとをは、極性（往)と©)にを忌して表ど 
お D に入れてください。 

• 巧しい電油と巧用した電油（充電式電池の場合：巧電ちみの電 
巧と、巧電した電池).あるいは種巧やメーカーの異なる電池を 
混ぜて使用しないでください。 

•長い間使用しないときは.電池を巧り出しておいて<ださい（電 
油をあ D 巧して巧醒した場合、を種設定びク U アされます)。 

• 使巧直をの電巧は高涵になることびあ D ます。電巧の取 D 巧しは 
カメラの電源を切 D 、 電巧の温度び下びるのを待ってから巧って 
<ださい。 

• 電池を交換するとをは.すべてを新しい電池にお取 D 換え<ださ 
し、。新しい電化とは.アルカ U を電化では「最巧睛入した未使 
用のちの」、単3おニッケル水素電池では「最巧同時にフル充 
電した電池」のことです。 

•きち地 （+10 でむ下）では電池のせ能びほ下し，使用可能時 
間び極端に短くなります。特にアルカ U 乾電池はこの傾向びあ D 
ますので、電巧をポケットの中などで温めてからお使い<ださい。 
また、カイ□をお使いの場合は直接電池に融〇なしぶうにごま意 
<ださし、。 

•電池の電極に巧脂などのち〇びちると撮影权数び極端にかな< 
なることびち D ます。電池をセットする前に電極ををいた柔らか 
い巧で了早に清掃して < ださい。 

万一.巧ちれび起こったとをは.電池挿入部についた 
巧をよく&きおってか6、新しい電池を入れてくださ 
い。 

電池のおび手やな服にが着したとさは.水でよ<ホし、 
流してください。また、巧び目に入った場合には失巧 
の恐〇びち D ます。こすらずに、きれいな水でホったあ 
と，医師の診療を受けて<ださい。 


A 

A 


■単3おニッケル水素電池を正しくお使いいただ 
<ためのを意 

• お貢上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不ま 
性 J が脚こなっている可能性びちります。また、まだ十分に巧 
用でをる状賠で充電を操 D 返すと r メモ U —巧果 J び生じる可能 
せびあります。 

「不活性」がおや「メモ U —効果 J び発生したニッケル水素軍 
ミホでは，充電をの使用可能時間び短<なる症巧び出てをます。 
この症状を巧ぐにはカメラに内蔵してし巧充電おな電糖能をお試 
し < ださい。 

「不活性 J や「メモ u — 効果」はニッケル水素電地固有のちの 
で.巧度ではあ D ません。 

詳しくは、使用説明書本でをご巧<ださい。 

^ アルカ U を電巧使用時は r 充電池な電」糖能を使巧 

cy ま^しないでください。 

•ニッケル水素電池の巧電は、專用の巧電器を使用し，巧電器の 
r 使用試巧書」の指示になって正し<行って<ださい。 

•充電おでは、指定がの電巧を巧電しないで<ださい。 

• 充電直をの電巧は高温になっていることびちりますので.ご注意 
ください。 

• カメラの緩清上、電源を切ってちおル電流び流れています。ニッ 
ケル水素電池を長が間カメラに入れたままにすると週巧電げ槪こ 
な0、巧電しても巧えなくなることびあ D ますので特にごま意く 
ださい。 

• ニッケル水素電池は使わなくても自然放電してお D 、 使用可能時 
間び短くなることびあ D ます。 

•ニッケル水素電池は、放電し過ざると急速にち化します。（度中 
電口などでの巧電)。巧軍はカメラの「充電巧®電 J 糖能をご 
使用 <ださい。 

• ニッケル水素電巧にち寿命びあ D ます。巧電と巧電を误 D 返して 
ち使用可能時間び短い場合は.寿命の可能性びありまず。 

■電ミ也の廃裏につし、て 

• 電巧を捨てるときは、地域のを例に巧ってのかして<ださい。 


■。、の凡电エ 

/T"V , 
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I 且両機種 （ n 、 且）共通のごま意 _ I 

I かお巧電式電池の U サイクルについて 

かお充電式電池 （ IJ チウムイオンパッテ u — また 
はニッケル水素電地など）は U サイクル可能な責 
重な資源でず。ご使用ちみの電池は、端子を絶 
縁するためにセ DA ンテープなどをはるか、個別 
にポ U 袋に入れて最寄 D の U サイクル協力店にあ 
る巧電式電池回収 BOX に入れて<ださい。詳細は.「一股社団 
法人 JBRC 」 のホームぺージをご参照ください。 http;//www. 
ibrc.net/hp/cQntents/jbrc/index.html 

■AC バワーアダプター博巧機種 

必ず専用の AC J f ワーアダプターをお使いください。 

巧社專用品しリかの AC バワーアダプターをお使いになるとカメラ 
び故度する原因となることびあります。 

AC ) でワーアダフターに関しての詳細は、取没説明■をご参照く 
ださい。 

• ま巧専用です。 

• DC 入力瑞子へ、接続コードのプラグをしっか D 差し込んでくだ 
さい。 

• DC 入力瑞子か6接続コードを巧<ときは、カメラの電源を切っ 
て、プラグを持って巧いてください（コードを引っ張6ないでく 
ださい)。 

• ACJ てワーアダプターは.指定のおお L ツかには使用しないでくだ 
さい。 

. 使用中. AC バワーアダプターび熱<なるとをびありますび巧障 
ではありません。 

•分解した D しないで<ださい。を换です。 

• 高遍を湿のところでは使用しないでください。 

• 落としたり、強いショックをちえないでください。 

-巧部で発信音びすることびちりますび.異常ではありません。 
•ラジオの近くで使用すると、組音び入る場合びあ D ますので、離 
してお使いください。 


お取日巧いにごを意<ださい 


12已 





お取り扱いにごま意くださし、 


ソフトウェアに関するご注意 


本製品に同巧されている CD - ROM を音楽用 CD フ 
レーヤーにかけないでください。ちに障害を負5恐れ 
や.スピーカー.イヤホンなどを班損ずる恐れびあ D 
ます。 


」 L 


カメラをお使いになる前のこ•ミち意 


A 


お客様は曰本国政府または該当国のほ巧よ D お夏な許可などを得 
ることなしに r 許語ソフトウェア」の全がまたは一部を直接または 
間接に插化してはなりません。 

■博巧説明書について 

使巧説巧窗かソナルコンピュータ化ツ下^ ':ソコンとしルほす） 
と Windows . Macintosh の使用方まに関する基本的な巧設を 
お持ちになつてし、ることを前提として書かりてし、ます。バソコンと 
Windows . Macintosh の使用方法についロホ、それぞれに付 
属のマニュアルをご旁ください。表示される画面やメニューび使 
用説明書と異なる場合びあ D ますびご了承 < ださい。 


ご使用になる前に必ず r 安全上のご注意」をお読み<ださい。 

■撮影の前には試し撮りをしましょう 

大切な撮影（括婚式や巧巧お行など）をずるとをには.必ず試し 
撮 D をし、画像を再生して擾影さむていることをお認してくださ 
し、。 

※本製品の巧盾に起因する付随的損害（撮影に要した話黃用およ 
び握尉こよ D 得るであろラ利なの喪失など）については巧償い 
たしかねます。 

■害巧権についてのごま意 

おなたびデジタルカメラで記録したちのは、個人として楽しむなど 
のほかは、著作権法上、権利若に無曲で使用でをません。なお、 
実演や興行、展示物などの5ちには、個人として楽しむなどの目 
的でちってち、撮影を制限している場合びちりますのでごを意<だ 
さし k また、著作権の目的となっている画揉やファイルの記録さ 
れたメモ U — カードの転逊ま、著作植法の規定によるお囲ので使 
用する 1 U かはご利用いただけませんので、こづち意頃います。 

■駐品の取り扱いについて 

画塚記録中にカメラ本体に衝擊をちえると、画像ファイルび正常に 
記録さ打なしにとびち D ますのでご注意くださし、。 

■液晶について 

巧晶バネルび破眉した場合、中の巧晶には十分にごを意<ださい。 
巧一のとをは.応急処画を巧って<ださい。 

•励苗こが着した場合：付着顿をふきあ0、水で流し、石けんでよ 
<洗浄して < ださい。 

• 目に入った場合：をれいな水でよ<洗い流し.最ほ15せ間洗净 
したあと，臣師の診断を受けて<ださい。 

• 飲み込んだ場合：水でよく□の中を洗浄してください。大量の水 
を巧んで吐を出したあと，医師の手当を受けて<ださい。 

液晶/ f ネルはが常に高精度の技術で作られてお D ますび、黒い点 
や常時点なする点などび巧在することびあ D ます。これは故盾で 
はなく、記録される画像には影響あ D ません。 


■商標にごいて 

• xD-Picture Card ™, xD •ピクチャーカード™は富± 
フイルム（巧）の商標です。 

• Macintosh . Mac OS 、 QuickTime は，米国および他の国々 
で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Windo 机 S 7 、 Windows Vista および Windows □コは.マ 
イク□ソフトグループの商揉です。 

•SDHC ロコ 、 SDXC ロコは SD -3 C . LLC の商塚です。 

• HDMI □コは商標です。 

• mixi は株式会社 S クシィの登録商標です。 

• YouTube は Google Inc . の登録商標です 

•その他の巧名、商品るなどは、曰本およびミ毎外における各社の 
商揉または登碌商標です。 

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 
注意 

• この装星は.一股巧団ま乂 VCCI 協会の基準にきづ<クラス B 
情報巧術装置です。この装置は、家庭環境で谊用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に巧 
接して使用されると、受信盾害を引を起こすことびち D ます。取 
巧試巧書に従って正しい巧り®いをして < ださい。 

•本製品を飛行糖や病院のやで使巧しないで<ださい。使用した 
場合、飛行糖や病院の制御装醒などの誤作動の原因になること 
びあ D まず。 


お取日巧いにごを意<ださい 
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お取 0 扱いにごを意ください 


I _ カメラの怯巧上のごま意 _ I 

カメラを挂い光源（晴天時の太場など）に向けないでください。 
撮像素子び破損する場合びあ D ます。 

■避けて巧しいな巧場所 

巧のよラな場所での本機の使用 • 巧管は避けて<ださい。 

•雨天下，湿気や3ミ、ほこ D のをし化ころ 
• 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など，高温 
になるところ 
• 極端にきし、ところ 
•振動の激しいところ 
• 巧煙や湯気の当たるところ 

•強い電磁場の発生するところ（巧送塔、送電氣レーブ ー. モー 
ター.トランス，磁石のそばなど） 

• 防虫剤などの翼品やコム、ビニール製品に長時間接おするとこ 
ろ 

■窗水、浸水、砂かぶりにごま意（防水機能巧 
機種を除 <) 

水や砂は本磯の大致です。巧担.水巧などでは、水や巧びかか5 
ないよ5にして<ださい。また、水でめれた場巧の上に、本機を 
屋かないで<ださい。水や砂び本機の巧部に乂 D ますと、巧居の 
原因になるばかりか、修涅できなくなることちあ D ます。 

■結露（つゆつさ）にごま意 

本おを寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとをなどに. 
本機巧巧部やレンスなどに水滴びつくこと（結露）びあ D まず。 
このよ5なとをは電源を切 D 、 水滴びなくなってからお使い<ださ 
し1。また、メモ U - 力ードに水滴びつくことびあ D ます。このよう 
なときはメモ U — カードを西!口出し、しば5くたってからお使い<だ 
ごい。 

■長時間お桂いにな6ないと击は 

本機を長時間お使いにな6なし化きは.バッテ U - または電池， 
メモ U — カードを取 D 巧して保管してください。 

■カメラのお手入れ 

• レンス、巧晶モニター表面などの巧れはフ□アーフラシなどで 
ほこ D を払い、をいた柔5かい巧なとで轻<&いてください。そ 
れでも取れないときは、フジフイルムのレンスク U — ニングペー 
バーにレンスク U — ニング IJ キッドを少量つけて軽 <攻いてくださ 
し、。 


• レンズ、液晶モニター表面などはなつをやすいので、固いちの 
でこすった D しないで < ださい。 

•カメラ本巧は、乾いた柔らかい巧などで&いてください。シン 
ナ ー、 ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のちのをかけないで< 
ださい。巧質、変おしたり，塗将びはけるなどの原因にな D ます。 

■海かで使ラとさ 

•このカメラは国内仕様です。が属している巧証書は、国内に阻 
られています。お行先で万一，巧居，不具合びちじた場合は、 
持ち巧ったあと国内の弊社ヴーピスステーションにご相談 < ださ 
い。 

• 巧列が巧などでチてックインする旅行力 y C ンにカメラを入れない 
で<ださい。空港での荷巧いによっては、大をな衝羣を受けて， 
列親にはを化びなくてち内部部品の故盾の原因になることびあ D 
まず。 


1_ メモ U - 力ードについてのごミ主意 J 

詳細は、使用説明書をお読みください。 

■メモ u — カード取扱上のご注意 

-メモ u — カードは、ルごいため乳の巧び誤って飲み込む可能性 
びあ D ます。乳幼おの手の届かない場巧に保管してください。 
万一、扎の巧び飲み込んだ場合は，ただちに医師と巧設して< 
ださい。 

• メモリーカードをカメラに入れるときは.まっすぐに拝入してくだ 
さい。 

•メモリーカードの記録中，消去（フォーマット）中は，絶知こメモ 
U - 力ードを取 D 出したり.機器の電源を切った D しないで<ださ 
し、。メモ U - 力ードびあ壊されることびあります。 

• 指定 1 U がのメモ U - 力ードはお使しきになれません。無理にご使用 
になるとカメラの巧盾の原因にな D ます。 

•強い静電気，電気的ノイスの発生しやすい環境でのご使用.保 
菅は避けて < ださい。 

• 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると，カメラび誤 
作動する場合びあ D ます。このよラな場合はいったん電源を切っ 
てから.再び電源を入れ直して<ださい。 

-スボンのポケットなどに入れないでください。座ったとをなどに 
大きな力び加わ D 、 壊れる恐れびあ D ます。 

• 長時間お使いになったあと、取 D 出したメモ U — カードび温かく 
なっている場合びち0ますび、巧障ではあ D ません。 

• メモ U - 力ードにはラベル類は一切貼らないでください。メモ 
U — カードの出し入れの招.お居の原因になりまず。 


■メモ u — カードをパソコンで使用ずる場合のご 
注意 

•> てソコンで梗用したあとのメモ U - 力ードを使って撮影する場合 
は、カメラでフォーマットしなおして<ださい。 

•カメラでフォーマットして撮影，記録すると、自動的にフォルダび 
作成されます。画读ファイルは，このフォルダ内に記録されます。 
パソコンでメモリーカードのフォルダを.ファイルちの変更.消 
去などの揉作を行わないで<ださい。メモ u — カードびカメラで 
使用できなくなることびあ D ます。 

• 画揉ファイルのミ肖去はカメラで行ってください。 

•画像ファイルを漏集する場合は.画像ファイルを A - ドディスク 
などにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画塚ファイル 
を編集して < ださい。 


お取〇巧いにごを意<ださい 
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::::困つたとをは 

L トラブルシユ-テイング/ FAQ 


カメラの動作びおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行ってを改善されない場合は、弊 
社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

■ 電池と電源 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

電池、電源 
について 

ON/OFF 履源） 

スイッチをスライ 
ドまたは 因 （再 
生）ボタンを押し 
てち電源びオンに 
なりません。 

電池び消耗していませんか？ 

新しい電地に交換するか、巧電済みの電池 
を使ってください。 

16 

電池を正しい向をで入れていますか？ 

電地を正しい方向で入れ直して < ださい。 

16 

電池カバーはをちんと閉まっていますか？ 

電地カバーをしっかり閉めて<ださい。 

16 

AC パワーアダプターや DC カプラーび正 
し<接続されていますか？ 

AC パワーアダプターや DC カプラーをつ 
なざ直して < ださい。 

— 

電池と冉 C ノ くワーアダプターを両方とも损 
いて長時間放置していませんか？ 

電池を入れて数耿待つか、 AC パワーアダ 
プターを接続して数秒待ってから電源を入 
れて < ださい。 

— 

電池の減りび 
早いです。 

非常に章いところでカメラを使っていませ 
んか？ 

電池をポケットなどで温めておいて、撮影 
の直前に取り付けてください。 

124 

電池の端テび巧れていませんか？ 

電池の端子部分を乾いたをれいななでふい 
て < ださい。 

— 

SR 回田因 に設定されていませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

30 

ニッケル水素電池のみ 
• 新品または長い間使用しなかった電池で 
すか？ 

-使い切らずに繰り返し充電した電池では 
ありませんか？ 

セットアップメニューの 因巧電おが電を 
使って電池を放電してから、急速充電器（別 
売）で充電して<ださい。放電と充電を繰 
り返してち使用可能時間び短い場合は、ニッ 
ケル水素電池の寿命の可能性びあります。 

119 


困 

ご 

た 
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トラブルシューテイング / FAQ 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

電池、電源 
について 

電池の減りび早 
いです。 

縮き） 

团 AF モードを回コンテイニユアスに 

設定していませんか？ 

回コンティニュアスで撮影すると、電池 
の消耗び早<なります。 

94 

使用中に電源び 
オフになってし 
まいました。 

電池残量びみな<なっていませんか？ 

新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

16 

AC パワーアダプターや DC カプラーび正 
し<接続されていますか？ 

AC パワーアダプターや DC カプラーをつ 
なぎ直して < ださい。 

— 


■ メニュー などの設定時 


おが 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

メニューび英語で表示されて 
います。 

国言語/ LANG . び ENGLISH になってい 
ませんか？ 

言語設定を日本語にしてください。 

22、 

112 


■ 撮影時 


1 おが 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

基本撮影に 
ついて 

シャツターボ 
タンを押して 
ち撮影でをま 
せん。 

撮影可能枚数び0になっていませんか？ 

新しいメモ1」ーカードを入れるか、不要な 
コマを消まして < ださい。 

]8、 

色已 

メモ1」一力ードはフオーマットされていま 
すか？ 

力ラでフオーマットしてください。 

116 

メモ1」ーカードの接触面（金色の部分）び 
巧れていませんか？ 

><モ|」一力ードの接郎面を乾いた柔らかい 
巧でふいて < ださい。 

18 

メモ1」一力ードび壊れている可能性びあり 
ます。 

新しいメモ1」一力ードを入れて<ださい。 

18 
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トラブルシューテイング / FAQ 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

基本撮影に 
ついて 

シャツターボ 
タンを押して 
ち撮影でさま 
せん。 

電池残量び少なくなっていませんか？ 

新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

16 

電源びオフになっていませんか？ 

電源をオンにして < ださい。 

21 

撮影媛、映像 
び消えて黒い 
画面になりま 
した。 

フラッシュ撮影しましたか？ 

フラッシュを巧電するために黒い画面にな 
ることびありますので、そのままお待ちく 
ださい。 

47 

ピントにつ 

いて 

ピントを合わ 
せられません。 

近距離のちのを撮影しよラとしていません 
か？ 

マク□を設定してください。 

46 

マク□のまま、違くのものを撮影しようと 
していませんか？ 

マク□を解除して < ださい。 

オートフォーカスの苦手な被写体（一4已 
ページ）を撮影しよラとしていませんか？ 

AF/AE □ックを使って撮影してください。 

44 

顔キレイナ 
ビ（顔検出 
機能）につ 
いて 

顔キレイナビ 
(顔検出機能） 

び設定でさま 
せん。 

顔キレイナビび使用できない設定になって 
いませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

30、 

143 

顔を検出でを 
ません。 

サングラス、帽子や前髮などで顔の一部び 
隠れていませんか？ 

なるべく顔の全体び見えるよラにしてくだ 
さい。 

42 

撮影したい人物の顔び、構図内でルさすざ 
ませんか？ 

顔び大を<写るよラにをラすこし近づいて 
撮影して < ださい。 

人物の顔び横向をまたは斜めに傾いていま 
せんか？ 

顔び正面を向いているほラび、検出しやす 
<なります。 

カメラび傾いていませんか？ 

カメラをまっすぐに構えたほラび、検出し 
やす < なります。 

24 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

1 ページ 1 

顔キレイナ 
ビ（顔検出 
機能）につ 
し、て 

顔を検出でを 
ません。 

人物の顔び暗< ないですか？ 

できるだけ明るい条件で撮影してください。 

B 

ピントを合わ 
せたい顔にピ 
ントび合いま 
せん。 

複数の顔び検出されているとさに、中央付 
近にない顔にピントを合わせよラとしてい 
ませんか？ 

合わせたい顔び画面の中央に来るよラに構 
図を変えて<ださい。構図を変えた<ない 
場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AE 
□ック撮影してください。 

44 

マク□(近 
距離）につ 
ぃて 

マク〇 (近距 
離）び設定で 
き■ません。 

マク□び使巧でをない設定になっていませ 
んか？ 

撮影モードを変更してください。 

30、 

143 

画儘の記録 
について 

撮影した画像 
や動画び記録 
されません。 

力 ラの電源び入っているとをに AC パ 
ワーアダプターの接続や取りがしをしませ 
んでしたか？ 

AC パワーアダプターや DC カプラーの接 
続および取り列しは力 ラの電源び入って 
いないときに行ってください。メモリー 
カードの破損、パソコン接続時の誤作動の 
原因になります。 

— 

連写に 
つぃて 

連写に設定し 
たのに、] コ 
マしか撮れま 
せん。 

&エンドレス連写、をヴイクル連写に 設 

定して、セルフタイマー撮影しませんでし 
たか？ 

&エンドレス連写、をヴイクル連写は、 

セルフタイマーと併巧すると、1コマしか 
撮影されません。 

已2 

フフツンユ 

について 

フラッシュび 
発光しません。 

フラッシュ巧電中に撮貢ミしませんでした 
か？ 

フラッシュの充電び完了してからシャッ 
ターボタンを押してください。 

47 

フラッシュび閉じていませんか？ 

フラッシュをポップアップして<ださい。 

47 

フラッシュび使巧できない設定になってい 
ませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

30、 

143 

マク□撮影の設定び 娩 スーバーマク □に 
なってませんか？ 

設定を変更して < ださい。 

46 


困つたとをは 
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トラブルシューテイング / FAQ 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

フフツンュ 

について 

フラッシュび 
発光しません。 

電池残量び少なくなっていませんか？ 

新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

16 

連写び設定されていませんか？ 

連写を OFF に設定してください。 

已1 

使いたいフ 
ラッシュ設定 
を選べません。 

フラッシュび使巧できない設定になってい 
ませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

30、 

143 

フラッシュび 
発光したのに 
撮影した画像 
び暗い。 

被写体から離れすざていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影してくだ 
さい。 

148 

フラッシュを指などでふさいでいません 
か？ 

カメラを正しく構えてください。 

24 

高速シャッタースピードで撮影していませ 
んか？ 

シャッタースピードび]/ I 000砂より高 
速の場合は、フラッシュを発光してを暗く 
なることがあ0ます。シャッタースピード 
を]/1000砂じ(下に設定してください。 

40 

撮影画儘の 
異常につい 

て 

画像びぼやけ 
ています。 

レンズに指紋などの巧れびついていません 
か？ 

レンズを清掃してください。 

127 

レンズに指などびかかっていませんか？ 

レンズに指びかからないよラしてください。 

24 

撮影時に冉 F フレーム（ホ点灯）と？ AF び 
表示されていませんでしたか？ 

しっかりとピントを合わせてから撮青ミして 
<ださい。 

2巨、 

137 

撮影時に1 ゴび表示されていませんでした 
か？ 

手プレの可能性びあります。フラッシュ撮 
影をするか、=脚を使巧して < ださい。 

48、 

137 

画像に点がの 
ノイズびあり 
ます。 

気温の高いところでス□ーシャッター（長 
時間露光）撮影しませんでしたか？ 

CCD の特'化によるちので、故障ではありま 
せん。 

■ 
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トラブルシューテイング / FAQ 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

1 ページ 1 

撮影画像の 
異常につい 
て 

画像に縦スジ 
状のノイズび 
撮影されます。 

高温環境で連続使巧をしていませんか？ 

しばらく電源オフにしたあとでご利用くだ 
さい。 

■ 

撮影するとき 
に紫色や白い 
縦スジ（スミ 
ア）び出るこ 
とびあります。 

撮影画面内に太陽や照明など明るい被写体 
び入っていませんか？ 

被写体に非常に明るい部分びあると紫色や 
白い縦スジび出る場合びありますび 、 CCD 
特有の現象で、異常ではありません。動画 
では記録されますび、静止画には記録され 
ません。動画撮影時は光源など明るい被写 
体び画面付近に入らないよラにして撮影す 
ることをおすすめします。 

68 


■ 再生時 


1 おが 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

1コマ再生 

について 

画像び粗<表 
示されます。 

他のカメラで記録した画像ではありません 
か？ 

他のカメラで記録した画像はをれいに表示 
でさないことびあります。 

— 

拡大表示でを 
ません。 

他のカメラで記録した画像ではありません 
か？ 

他の力 ラで記録した画像は再生ズームび 
でさないことびおります。 

— 

m リサイズ または〇 トリ吉ング を使って 

晒] 切下でなをされた画像ではありません 
か。 

m リヴイズ およびロ トリミングを 使って 

m U (下で保をされた画像は、再生ズーム 
でをません。 

已吕 

動画•ボイ 
スメモ再生 

について 

カメラから音 
び出ません。 

マナーモー ドに設定されていませんか？ 

マナーモー ドを解除してください。 

28 

カメラの再生音量の設定びかさくなってい 
ませんか？ 

再生音量を調節して < ださい。 

118 

撮影/録音中にマイクを手などでふさいで 
いませんでしたか？ 

撮影/録音時はマイクをふさびないで<だ 
さい。 

色9、 

108 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

動画•ボイ 
スメモ再生 
について 

カメラから音 
び出ません。 

再生中にスピーカーを手などでふさいでい 
ませんか？ 

再生中はスピーカーをふさびないでくださ 
い。 

70、 

109 

消去に 
ごし、て 

選択した画像 
を消去でさま 
せん。 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを解除してください。プ□テク 
卜を解除するときは、プ□テクトを巧った 
カメラをお使いください。 

104 

全コマ消去し 
たのに画儘び 
鶏っています。 

コマN0.に 

つぃて 

コマ NO. の連 
番び機能しま 
せん。 

電池やメモ U —力ードを交換ずるとをに電 
源を切らずに電池カバーを開けませんでし 
たか？ 

電池やメモリーカードを交換するときは、 
必ず電源をオフにして<ださい。電源を切 
らずに電池カバーを開けると、コマN0.の 
連番び機能しないことびあります。 

117 


■ 接続時 


1 おげ 1 

ここをチェック！ 

処置 

ページ 

テレビとの 
接続につい 

て 

力 ラの画面 
に何ち表のさ 
れません。 

カメラとテレビを接続していませんか？ 

カメラとテレビを接続した場合、カメラの 
画面には何ち表示されません。 

72 

テレビに画像、 
音声び出ませ 

/\ j 。 

カメラとテレビび正しく接続できていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

71 

動画再生中に専巧 A/V (音声/映像）ケー 
ブルを接続しませんでしたか？ 

動画再生をいったん停止させてから接続し 
直してください。 

70、 

71 

テレビの入力び「テレビ」になっていませ 
んか？ 

テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

— 

S ビデオ出力び PAL になっていません 
か？ 

日本国内で使巧する場合は NTSC にして 
<ださい。 

113 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 症が 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

カメラの動 
作などにつ 

し、て 

力 ラのボタ 
ンなどを操作 
してを動さま 
せん。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びあ 
ります。 

電池、 AC パワーアダプターや DC カプラー 
をいったん取りがして、取り付け直してか 
ら操作して < ださい。 

16 

電池の消耗び原因として考えられます。 

新しい電池またはを電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

16 


1 おげ 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

テレビとの 
接続につい 

て 

テレビに画儘、 
音声び出ませ 

テレビの音量びかさくなっていませんか？ 

テレビの音量を調節してください。 

— 

テレビの画像び 
白黒になってし 
まし)ました。 

S ビデオ出力び PAL になっていません 
か？ 

曰本国巧で使巧する場合は NTSC にして 
<ださい。 

113 

パソコンと 
の接続につ 

いて 

パソコンび力 
メラを認識し 
ません。 

US 巨ケープルび正しく接続されていまず 
か？ 

確認して正しく接続し直してください。 

78 

プリンター 
との接続に 
ついて 

接続したのに 
プ1」ントでさ 
ません。 

US 巨ケープルび正しく接続されていまず 
か？ 

確認して正しく接続し直してください。 

80 

プリンターの電源は入っていますか？ 

プ U ンターの電源を入れて<ださい。 

B 

1枚ずつしか 
プ1」ントされ 

ません。 

円な日 ridge 対応のプリンターでプリントし 
ていますか？ 

プ U ンターの仕様やプ U ントサービスに 
よっては、各画儘を1枚ずつしかプリント 
でさないことびあります。また、曰付び入 
らないことびありまず。 

— 

曰時び印字さ 
れません。 


困つたとをは 


化 

の 

そ 

■ 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 おが 1 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

カメラの動 
作などにつ 

し、て 

力 ラび正常 
に作動しな< 
なってしまい 
よ し/ lIo 

一時的に誤作勘を起こしている可能性びあ 
ります。 

電池、 AC パワーアダプターや DC カプラー 
をいったん取りがして、取り付け直してか 
ら操作して<ださい。それでち復帰で去な 
いときは、弊社修理ヴービスセンターに修 
理をご依頼ください。 

] 巨、 

] 已已 

海がでの使 
巧について 

海外で AC パ 
ワーアダプ 
ターと DC 力 
プラーを使巧 
したい。 

お手持ちの AC パワーアダプターのラベル 
を確認してください。 

電源電圧 （ AClOO 240 V )、電源周波数 
(已 0/60 HZ ) の地域で使巧できます。但し、 
地域により電源コンセント形状び異なりま 
すので必要に応じ、あらかじめ最適な変換 
プラグアダプターを安全性をお確かめの 上 
ご用意ください。詳しくは旅行代理店など 
にご柜談ください。 

122 

曰付と時刻 
について 


曰時設定は正しく設定されていますか？ 

曰時設定をやり直してください。 

22 

撮影画像に曰 
付や時刻び 
入つ てし、る。 

EH 曰巧書去込みび 設定されていません 
か？ 

写し込まれた曰付や時刻は消去でをません。 
曰付や時刻びない画像を撮影する場合は、 

m 日付書き込みを OFF に設定してから撮 
影してください。 

120 

Mac 用ア 
プ1」ヶー 

シヨンソフ 
卜について 

i-inePix 

Viewer びイン 
ス1-ールでを 
ません。動作 
しません。 

0 S のバージョンを確認してください。 

FinePix Viewer は Mac OS X 10.7 L 如韋 
では動作しません。曰 S 付属、または市販 
のアプ U ケーションソフトをご利用<ださ 
い。 

— 
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L 警告表示 


画面に表示される警告には、 l ^ TF のちのびあります。 


警告表示 

警告 内容 

処置 

C 3 (赤点な） 

電池の残量びかな < なっていまず。 

新しい電池または充電済みの電池と交換してください。 

亡=] (赤点減） 

電池の残量びありません。 

が 

シャツタ—スピードび遅く、手プレを発生しや 
すい巧態でず。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっ 
ては、兰脚のご使用をおすすめします。 

?AF (ホ点灯） 

AF フレームの形は 
撮影メニューの設定によって 
異なります 

ピン ト 合わせびでさません。 

- AF/AE □ック磯能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを 
合わせてから、構図を変えてください（一 4 已ページ)。 

-お距誦撮影の場合は、 A マク□を言受定してください。 

絞り、シャツタースピード 
表示（赤点な） 

被写体び巧るすぎる、または暗すざるために適 
正な明るさで撮影でさません。 

被写体び暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適 
切な巧るさ（露出）ではありませんび撮影でをます。 

フォーカスエラー 
レンズ制御エラー 
レンスキャップを 
取 0 巧してか 6 電源を 
入れ直してください 

カメラび誤作動または故障していまず。 

-電源を入れ直してください。このとをレンズ部を巧さえつけな 
し、で < ださい。 

-電源の ON/OFF を繰り返してください。それでち復帰でをな 
いとさは、弊社修理サービスセンターに修理をご巧頼<ださい。 

レンズ駆動部に触れています。 

レンズ駆動部に細れないよラにして<ださい。レンズ位置び自動 
調整されます。 

フォーマツトされていません 

メモ U —カードびフォーマツトされていませ 
ん。 

メモ U - 力ードをカメラでフオーマットして<ださい（一]] 6 
ぺージ)。 

メモ U —力ードびバソコンでフォーマツトされ 
ていまず。 

メモ IJ ーカードの接軸面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —カードの接軸面を、乾いた柔らかい巧などでよく成いて 
ください。また、フオーマットび必要な場合びあります（一 116 
ページ)。それでを警告表示び消えない場合はメモ U — 力ードを 
交換してください。 

カメラび巧障しています。 

醉社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

D 目つぶりしている顔を 
検出しました 

目をつぶった巧態の顔を検出しました。 

目をつぶっていない顔を撮影したいときは、撮影し直してくださ 
い。 
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警告表示 


警告表示 

警告内容 

処置 

力ードエラー 

メモリーカードび力文ラでフオーマツトされて 
いません。 

メモ U- 力ードをカメラでフォーマットして<ださい（一]]6 
ぺージ)。 

メモ U— カードの接軸面（金色の部分）が巧れ 
てレまず。 

文モリーカードの接軸面を、乾いた柔らかい巧などでよくふいて 
ください。また、フォーマットび必要な場合びあります（一116 
ぺージ)。それでを警告表示び消えない場合はメモリーカードを交 
換してください。 

カメラび故障していまず。 

脾社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

非対応のメモ IJ 一力ードでず。 

メモ IJ ーカードび壊れています。 

醉社動作確認済みの^モ1」一力ードを挿入して<ださい。 

函 空き容量び ありません 

メモリーカードに空定容量びないため、画像を 
記録でさません。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメモ U —カードを使用してく 
ださい。 

言己録でさませんでした 

メモリーカードとカメラ本体の接触異常または 
メモリーカードの異常のため記録できません。 

メモ U —力ードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してくだ 
さい。それでち復帰できないときは、弊社修理サービスセンター 
に修理をご巧頼 < ださい。 

画像を記録ずる空き容量びありません。 

画像を消去ずるか、空き容量のあるメモ U —カードを使用してく 
ださレ。 

メモ U — カードびフオーマツトされていませ 
ん/。 

文モ U- 力ードをカメラでフォーマットしてください（一]] 6 
ぺージ)。 

プロテクトされたカードです 

SD ^モリーカードの書き込み禁止スイツチが 
「LOCK」 側になっています。 

SD メモ U —力ードの書定込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 
防止の□ックを列してください（一]日ぺージ)。 

動画記録でさません 

バソコンでフオーマツトしたメモリーカードの 
ため、動画記録び間に合レません。 

文モ IJ 一力ードをカメラでフォーマットしてください（一]] 6 
ぺージ)。 

DISP を長巧しして7ナーモー 
ドを解除してください 

マナーモード時に音量を設定しよラとしていま 
す。 

マナーモード時は音量の設定はでさません。音量を設定したい場 
合は、マナーモードを解除してください。 

コマ NO . の上限でず 

コマN0.扫 S 「曰曰曰-曰曰曰曰」に達してし、るため、 
これ切上撮影でさません。 

フォーマットしたメモリーカードを力^ラに入れて、セットアッ 
プ文ニューの國 コマ N 0. を新規に設定します。撮影すると、 コ 
マ NO. び「100-0001」から付けられます。圓 コマ NO . を連 
まに戻すと、引を続を撮影でをます。 
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警告表示 


警告表示 

警告 内容 

処置 

再生でさません 

正常に記録されてレなレファイルを再をしよラ 
としました。ちしくは他の力^ラで記録した静 
止画または動画を再をしようとしました。 

このファイルは再をでをません。 

メモ IJ ーカードの接軸面（金色の部分）び巧れ 
てレまず。 

式モ U —カードの接軸面を、乾いた柔らかい巧などでよく曲いて 
ください。また、フオーマットび必要な場合びあります（一116 
ページ)。それでち警告表おび消えない場合はメモ1」一力ードを巧 
換してください。 

カメラび巧障していまず。 

脾社修理サービスセンターに修理をご依頼くださし)。 

枚数制限をこ元ています 

已00日枚け上の画像をピクチャーサーチしよ 
うとしました。 

已〇00枚政上の画像はピクチャーサーチでをません。 

プロテクトされています 

-プ□テクトされているファイルを消去しよラ 
としました。 

-プ□テクトされてレるファイルにボイスメモ 
を付けよラとしました。 

-プ□テクトしたファイルは消去/回鼠でをません。プ□テクト 
を賴除してください（一] 04ぺージ)。 

-プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロ 
テクトを賴除してください（一] 04ぺージ)。 

U ボイス再をでさません 

ボイスメモファイルに異常びありまず。 

ボイス^モは再をでをません。 

カメラび巧障していまず。 

脾社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

m 卜 us ングでさません 

m の画像をトリミングしよラとしました。 

これらの画像は卜1」 S ングでをません。 

卜 U5 ングでをません 

他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を 
卜 IJS ングしよラとしました。 

m 実行でさません 

晒 の画像をリサイズしようとしました。 

これらの画像は1」サイズでをません。 

m 実行でさません 

晒] の画儘を1」サイズしよラとしました。 

これけ上予約でさません 

DP0F のコマ設定で]000コマけ上のプリン 
卜 指定をしました。 

同ーメモ U —力ード内でプ U ント指定でをるコマ数は日日日コマ 
までです。 

設定でさません 
巧設定でさません 

プリント予約でをない画像または動画にプ U ン 
卜 予約しよラとしました。 

プ1」ント予約でをません。 

回面でさません 

プ□テクトされてレるファイルを回覇しよラと 
しよ しすし。 

プ□テクトしたファイルは消去/回転できません。プ□テクトを 
解除してください（一]日4ぺージ)。 

回面でさません 
巧回乾でをません 

他のカメラで}最影した画像または動画を回転し 
よラとしました。 

回乾でをません。 
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警告表示 


警告表示 

警告 内容 

処置 

接続でさませんでした 

バソコンまたはプ IJ ンターとの通信びでをませ 
んでした。 

-バソコンまたはプリンターの電源び入っているか確認してくだ 
さし、。 

-バソコンまたは US 巨ケープルの接続を確認して<ださい。 

プ U ンターエラー 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
IJ ンターエラーび発生していまず。 

-プリンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 

. プ IJ ンターの電源をいったん切ってから、再び入れて<ださい。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をお読み< ださし、。 

プ U ンターエラー 
再開しますか？ 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
1」ンターエラーび発生していまず。 

プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 
プ U ンターエラーを解消すると自動的にプリントび再開されます。 
確認後ちエラーメッセージび消えない場合は MENU/0K ボタンを押 
して、プ1」ントを再開してください。 

プ U ントでさません 

他のカメラで撮影した画像またはプ1」ンターび 
画慷フオーマットに対応していない画像をプリ 
ントしようとしました。 

-お使いのプ U ンターの使巧説明書をご覧になり、プリンターが 

J 円 F - JPEG 、 Exif - JPEG あ式の画像 フォーマッ トに対応して 
いるかご確認ください。対応していない場合はプ U ントできま 
せん。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データな外はプ U ントでさないことびあります。 

プ U ントでさない 
コマでず 

他の力文ラで撮影した画像（苗）または動画 
をプリントしようとしました。 

-動画はプ U ントでさません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データ LU 外はプ IJ ントでさないことびあります。 
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資料 


L 資料集 


用語の解説 


DPOF (ディーポフ ）： Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントした 
いコマや枚数などの「プ U ント予約」情報を、メモ U —カードに記録するフォーマットです。 


巧 


DPOF 


EV :露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって決まります。被写体び明るければ数値は大きく 
なり、暗ければ数個まルさくなります。デジタルカ六ラは被写体の明るさの変化に巧して、絞りやシャッター速度を調整するこ 
とにより CCD にちえる光量を一定にしています。 CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値 
は一1蜜化します。 

HDMI : High-Definition Multimedia Interface の略。パソコンとディスプレイの接続インターフェースである DVI に、音声 
の入出力などを付け加えたデジタル家電で映像や音声などを伝をするインターフェースの]種です。 

Motion JPEG (モーシヨンジェイペグ）：画儘と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット冉 VI (Audio 
Video Interleave ) 形式の1種類であり、ファイル内の画儘は JPE 白形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで 
再生でさます。 

• Windows : Windows Media Player ( DirectXS . O 政降） 

• Macintosh : QuickTime Player ( QuickTimes .0 政降） 

スミア：撮影画面巧に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に白いスジび写る CCD 特有の現象。 

デジタルズーム：レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮慕する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大き 
く見せて撮影する機能です。光学ズームと併巧すると、より大をく撮影することびで去まずび、撮該された画儘の画質は劣化し 
ょ9 〇 j つ 

ホワイトバランス：人間の目にはどんな照明のをとでち、白い被写体は白に見えるという順応性びあります。これに巧してデジ料 
タルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を巧って初めて、白い被写体び白<撮影されます。この調整を「ホ 
ワイトバランスを合わせる」といいます。 
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資料集 


メモリーカードの標準撮影枚数/記録時間 

標準撮影枚数おぶび撮影時間は目安です。実際の撮影枚数および撮影時間は、撮影条件やメモ U —力ードの種類により変動しま 
す。また、画面に表示される記録枚数•時間は規則正しく減みしないことびあります。 


記録媒体 

巧 

4GB 

8GB 

固画質モード 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

静止画 


已 70 

112白 

1170 

2310 


630 

12已白 

1310 

2已 SO 


750 

1470 

1己已〇 

3040 

国"化 ■ 

1070 

2080 

2220 

4300 


1200 

233白 

24白0 

484己 


142 白 

272白 

2930 

巳61日 

HUH 

233 白 

434白 

4800 

8960 


26白白 

482白 

已370 

9940 

回 16:9 

3400 

6160 

7020 

1270白 

動画’1 

1101280で 

17分 

3已分 


已3分 

1日7分 


112分 

22白分 


*1 動画を連続して記録する場合、 2 G 巨または約29分で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度 
シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約 2 GB で計算されます。 

*2 HD 動画を撮影するとをは、 class ® しツ上のメモリーカードをご使巧<ださい。 















































各撮影モードで使用できる機能について 

各撮影モードで使巧でをる機能はな下のとおりです。 
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1自動的に固定されます。 

2をスーパーマク□を設定した場合、フラッシュは使用でをません。 

3フラッシュを閉じている場合、すべての撮影モードでフラッシュは発光禁止にな0ます。 

4フラッシュモードが AUTO または需でフラッシュび発光したとを、およびフラッシュモードび 4 またはの そ で被写体が暗いとを、露出補正は巧効になります。 

5 B ピクセルは0 LiTF に制限されます。 

6 B ピクセルはむ 1 LiTF に制限されます。 

7連写設定び な （連写)、& (エンドレス連写)、 を （サイクル連写)、 を （ AE ブラケティング）のとをは、横位置のみとな0ます。 

8 [ ジ顔キレイナビび [ ぶ ON のときは、 [®] (マルチ）に固定されます。 

9アスペクト比は4:3に固定さむます。 
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まな仕様 


システム 


型き_円 nePixS 4 巳日日シ U -ス、 S 440 日シ U -ス、 S 430 日シ U — ズ、 S 4200シリース: 

有効画素数 1400万画素 
























主な仕様 


システム 


撮影可能範囲 
(レンズ先端面からの距離） 

* 標準： 监闻約 40 cm 〜〇〇 
[望遠]約 2.8 m 〜 CO 

•化 （マク □) :[広角]約 7 cm 〜約瓦日 m 
[望遠]約 2.0 m 〜約3.日 m 

•激 （スーパーマク □) :监角]約 2 cm 〜約100 cm 

撮影感度 
(標準出力感度） 

AUTO/AUTO (4 日 0)/ AUT 0 旧00 )、 ISO 64/100/200/400/800/1600/ 

3200 (最大記録画素 数回） /目400 (最大記録画素 数 〇) 

測光ち式 

TTL 2 己6分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 

プ n グラム AE 、 シャッター優先 AE 、 絞り優先 AE 、 マニュアル 

露出補正 

— 2 EV 〜 +2 EV 、1/3 EV ステッフ （ P 、 S 、 A ) 

シーンポジション 

« (ズームアップ3枚撮り）、 か夕 （高感度2枚撮り）、 0( ナチュラルフォト）、 9( 人物）、 @ (ベビー）、 
©(笑顔）、 血 （風景）、 'A (スポーツ) 、じ （夜景)、 み* (夜景（三脚)）、：: 保 （巧火)、 S (夕焼け)、 

ホ （スノー)、 ぶ （ビーチ)、 子 （パーティー)、 ホ （巧の接写)、 画 （文字の撮影） 

シーンぴつた 0 ナビ 

あり（カメラび自動的に 〇、〇、巧、 贷、 @、 咳を 認識） 

手ブレ防止モード 

光学式 （ CCD シフト方式） 

目つぶり検出機能 

あ 0 

シャッタースピード 
(メカニカルシャッター 
併用） 

• む 、 SRED 面、 極邸、 犠、 か*、 か、 9 、 换 ©、血、 ん苗ぶ、 ぶ、 子、々、 画； 

1/4秒〜1/2日日0秒 
• P 、 S 、 A、M : 8秒〜1/20日日秒 
•し*: 1/8およ〜1/2000# 

•み*: 3秒〜1/1已日日秒 
•雜 ： 8秒〜1/2秒 



主な仕様 


システム 


連写 •な！ （連写） 連写速度：約1 .2 コマ/砂、最大6コマ 

•む （ AE ブラケティンブ） 連写速度：約1 .2 コマ/秒、最大3コマ 

•を！にンドレス連写）連写速度：約 1.2 コマ/砂（メモ U - 力ードの空き容量分） 

•を （サイクル連写） 連写速度：約 1.2 コマ/砂（シャツターボタンをはなした直前の6コマ) 


• M 每（中速連写） 連写速度：約 3.3 コマ/砂、最大20コマ 

•岛（高速連写） 連写速度：約8つマ/秒、最大40つマ 


ブラケティング 

± 1/3 EV . ±2/3 EV 、 ± 1 EV 

フォーカス 

- モード： センター固定 AF / 才ートエリア AF / エ U ア選択 AF / コンティニュアス AF / 自動追尾 AF 
• AF 方式： TTLZI ントラスト AF 

ホワイトパランス 

シーン自動認識オー ト /フリセット（カスタム/晴天/曰陰/昼光色壁光灯/昼白色壁光な/白色単光打/電球） 

セルフタイマー 

OFF 、 2賊、1日砂 

フラッシュ 

-方式： 手動ポップアッフ方式 （ CCD 調光方式） 

- 撮影可能節囲（感度：旧 OSOO 時）： [広角]約 40 cm 〜約7.日 m / 曜謡約2.巳 m 〜約 3.6 m 

:(マク□時） 脑角]約3日巳 m 〜約3.日 m /擅謡約2.日 m 〜約 3.0 m 

フラッシュ発光モード 

- ホ目補正 OFF 時： AUTO / 強制発光/発光禁止/ス n — シンク n 

- 赤目補正 ON 時： ホ目軽減 AUTO / 赤目軽減+強制発光/発光禁止/ホ目軽減+ス n — シンク n 

ファインダー拒 VF) 

0ぶ型カラー液晶ファインダー約20万ドット（視野率：撮影時約97%、再を時1日日％) 

液晶モニター 

3.日型カラー液晶モニター約23万ドット（視野率：撮影時約97%、再生時10日％) 

動画 

1101280 (1280 X 720 : 720 p ) / 四 （640 X 4抓： VGA ) /M (320 x 240 : QVGA )、 

3日フレーム/秒、音声付さ（モノラル） 


1 入出力端モ 1 

ビデオ出力 

N 下 SC / PAL 方式（モノラル音声付き） 

HDMI 出力 

HDMI Mini Connector 

デジタル入出力 

US 巨 2.0 High-Speed : AV 出力端子兼用 



















主な仕様 


電源部、その他 


電源 単3おアルカ U 乾電池 LR 日、単3形充電式ニッケル水素電池（別売)、単3形 I 」チウム乾電池（別売）4本使用 

_別売の専用 DC カプラー CP -04 と専巧 AC パワーアダプター AC - 己 VX を組み合わせて使巧巧能_ 

電池作動可能枚数の •単3おアルカリ乾電池 ：約300枚 

目を •単3お充電式ニッケル水素電地； 約日00枚 

-単3おリチウム乾電池 ：約700枚 

CIPA 規格による。撮影 モー ドは〇 けー ト）時、電池は付属のものを、記録メディアは SD カードを使巧して測定。 

ま意：電池残容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここにおず電池作動可能枚数を保証するちのではありません。 
ほ温時では電池作動可能枚数び少な < な D ます。 


本イ本かお寸法 11 8 mm X 8 日.目 mm X 99.8 mm (幅 x 高さ x 奥巧さ） * 突起部含まず 


撮影 時 質量 

S 4 已〇〇シ U - ズ 

約已43 呂 （付属電池、 

メモ U —カード含む） 


S 4400シ U - ズ 

約巳43 旨 （付属電池、 

メモ U —カード含む） 


S 4300シ U - ズ 

約已43 邑 （付属電池、 

メモ IJ ーカード含む） 


S 4200シ U - ズ 

約巳 43 g (付属電池、 

メモ IJ ーカード含む） 

本な 質量 

S 4 已〇〇シ U - ズ 

約448 旨 （付属電池、 

；>^モ|」ーカード含まず） 


S 4400シ U - ズ 

約448 旨 （付属電池、 

メモ IJ ーカード含まず） 


S 4300シ U - ズ 

約448 旨 （付属電池、 

メモ U —カード含まず） 


S 4200シ U - ズ 

約448 旨 （付属電池、 

メモ U —カード含まず） 


動作環境 -温度 0で〜 +4 crc 

-湿度 10%-80% (結露しないこと） 
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[アイコン] 进ビーチ、32 

む けート）、14、30 心風景32 

SR 因!!因 （シーンぴったりナビ)、14、23、30货べビー、32 


な（動画)、] 4、68 
回西^ (ぐるつとパノラマ)、] 4、34 


戶 ボタン、86, 99 
[ ぶ（顔キレイナビ）ボタン、42 
因 （再生）ボタン、29、已8 
面（消去）ボタン、2日 
回 （ねらい撮りズーム）ボタン、巳4 
i (フラッシュ）ボタン、47 
A (マク □) ボタン、4色 
〇 (セルフタイマー)ボタン、49 
を （連写）ボタン、已1 
因 （露出補正）ボタン、已已、巨7 


SP シーンポジション、31 
©笑顔、32 
かろ 高感度2枚撮り、3吕 
夕人物、32 

S ) ズームアップ3枚撮り、33 
ぶ スノー、32 
5$^スポーツ、32 
貿〇ナチュラルフオト、32 
料子 パーティー、32 

■ ホ 花の接写、32 
婚花火、32 


@文字の撮影、32 
じ夜景、32 
戊い夜景（兰刷)、32 
直夕焼け、32 

© AUTO 、 23 
咳逆光 S 人物、23 
〇人物、23 
〇 風景、23 
贷マク□、23 
の 夜景、吕3 
巧夜景 S 人物、23 


滤（赤目軽減才ートフラッシュ）、48 
ぶ > そ （赤目軽減+強制発光)、48 
愈 (赤目ス□-)、48 
i (強制発光)、47 
S 4 (スローシンクロ）、47 


!AF ( AF 警告)、2巨、137 
が（手ブレ警告)、137 
B (フラッシュ発光警告)、48 
里（プレゼント）、已8 
ii (マナーモード）、28 


1已〇 


[A 〜 Z] 

AC パワーアダプター、122 
AE ブラケティング、已3、吕8 
AF/AE □ック、44 
AF (才ートフォーカス）、26 
AF 警告、2巨、137 
AF 補助光、4已 
AF モード、白3 

CD - R 曰 M のバージヨン、73、76 
DC カプラー、122 
DP 0 F 指定、83、141 
EVF/LCD 表示、] 2 
EVF (液晶ファインダー)、1吕 
FinePixViewer . /6 
FINEPIX カラー、88 
HDMI 、 1し7し141 
HD フレーミング、吕已 
Image Capture 、 77 
に0感度、87 
LCD (液晶モニター)、] 2 
MyFine 円 X Studio 、 73、103 
NTSC 、 113 

ON / 曰 FF (電源）スイッチ、 2] 
PAL 、 113 

Piet 巨 rid 昼 e (ピクトプリッジ)、80 

QuickTime 、 141 

SDHC メモ IJ - 力ード、18、142 







索引 


SDXC メモ U - 力ード、18、142 
SD メモ U - 力ード、18、142 
US 巨接続、 78. 80 

[ぁ] 

赤目軽減、48 
赤目補正、104 
明るさ（画面)、118 
日月るさ（露出補正)、己巨 
アップ□ー ド先設定、102 
アフターサービス（修理)、1已4 
アベレージ（測光)、93 
アルカ1」乾電池、2、16 
アンインストール（ソフトウェア）、7己、78 
印刷（プ1」ント)、80 
インジケーターランプ、吕8 
インス!ル（ソフトウェア）、73、7色 
液晶ファインダー （ EVF )、 1吕 
液晶モニター （ LCD )、 12 
エリア選択 （ AF モード)、吕4 
エンドレス達写、目1 
才ートエリア （ AF モード)、日3 
才ート撮影（〇)、30 
オートパワーオフ、118 
才ートフオーカス （ AF )、26. 44 
オートフラッシュ、47 
お気に入り、已9 
お店プ I 」ント、83 


音量（シャッター音量、操作音量)、]]吕 
音量（動画)、70、118 
音量（ボイスメモ）、108、118 

[か] 

海列で使うとき、127、13巨 
顔キレイナビ（顔検出機能)、42 
画質モード、目] 

カスタムホワイトバランス、吕2 
カスタム（モード）、 4] 

カスタムモードの保存、 4] 

画面表示（切り曽え)、2目、已8 
画面（明るさの調整)、]] 8 
感度、87 
切り损を、10己 
記録画素数、146 
言語設定、吕2、112 
光学ズーム、2己、54, 68 
工場出荷設定、8巨、90、112 
個人認識、9已 
コ 7 N 0.、 1]7 

コンテイニユアス（冉 F モード）、94 

[さ] 

ヴイクル連写、已] 

再生ズーム、已吕 
再生メニュー、 10] 

再生モード、29、目8 
撮影画像表お、]]巨 


撮影巧能範囲、]47 

撮影可能枚数、87、142 

撮青ミ時情報、巨7 

撮影メニュー、8日 

撮青ミモード、23、30 

シーン選択、3し日0 

自動起動設定（ソフトウェア）、77 

自動追尾 （ AF モード)、94 

自動電源 OFF けートパワーオフ）、118 


絞0、37、38、3白、40 

絞り優先、39 

シャッター音量、]] 2 

シャッタースピード、 37、38、3日、40 

シャッタースピード優先、38 

シャッターボタン、] 0、2巨 

シャープネス、日2 

巧電池放電、1 ] 9 

修理、 ] 已4 

消去（静止画)、29、日目 
消去（動画)、70 
焦点距離、14巨 
スーパー マクロ、4巨 
ズームレバー、] 0、2已、已己 
ストラップ、1已 
スポット（測光)、93 
スライド シヨ ー、 100 
世界時計、11已 



1已1 


索引 


セットアップメニュー、1 ]] 

セルフタイマー、49 
セレクターボタン、12 
全押し、吕7 

センター固定 （ AF モード)、日3 
操作音量、1 ] 2 
測光、93 

[た〜な] 

縦横自動回輯再生、113 
デジカ；>^プ11ント、83、121 
デジタルズーム、2日、已已、日8、119、141 
手ブレ警告、48、137 
テレビ接続、 7] 

電源、21 
電池、16、122 
電池鶏量、24 
電池種類、17、114 
動画再生、70 
動画撮該、68 

動作環境（ソフトウェア）、73、7巨 
卜 IJS ング、]0已 
日時設定、吕2、112 
ニッケル水素電池、16、 ]] 日、123 
資ねらい撮りズーム、已4 
が 

W 做 

■ 配色設定、1 ] 3 

パソコン接続、73、121 

1已2 


パノラマ再生、巨] 

半巧し、27 

ピクチャーサーチ、色4 

ピクトブ1」ッジ、日0 

ヒストグラム、巨7 

日付あり設定（プ U ント予約)、83 

日付ありプリント CPictBridge ). 81 

曰付書を込み、120 

曰付再生、巨4 

ビデオ出力、]]3 

表示比率、1 ] 0 

表示モード、吕已、巳8 

ピント、2曰 

フォー マット（初期化)、]16 
フオトブックアシスト、62 
付属品、2 
フラッシュ、47 
フラッシュ発光禁止、47 
プリント予約 （ DP 曰 F )、 83 
フレーミングガイド、2己 
プ□グラム、37 
プログラムシフト、37 
プ□テクト、104 
ベストフレー S ング、2已 
別売アクセサリー、121 
ヘルプ（ソフトウエア）、79 
ボイスメモ、108 


ホワイトバランス、日し141 

[ま〜や] 

マイク□サムネイル、色0 
マク□撮影、46 
マナーモード、吕8 
マニュアル、40 
マルチ再生、日0 
マルチ（測光)、93 
目つぶり検出、43、117 
><モ1)-力ード、] 8、142 
モードダイヤル、] 4、30 
モニター明るさ、]]8 
[百〜わ] 

1」サイズ、10巨 
1」セット、112 
U チウム乾電池、]巨 
達写、目1 

レンズキャップ、]已 
露出インジケーター、40 
露出補正、已巨 


I _ ソフトウエアのお巧い合わせについて 


1 お問い合わせの前にお確かめください。 

I ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書（本書）やソフトウェアのヘルプか 
ら調べることびできまず。 

2富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

( http://fuj げ ilm ' jp / suppo 「 t / di 邑 ital 巳 amera / index ' html )、 またはインターネツトメ 
ニューの r サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。 

ク巻末のお問い合わせ巧に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。 

-カメラの機種名 

-ソフトウェアのバージョンまたは CD - ROM のタイトル 
• エフーツセージ 

-どのよラなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？ /力方ラの状態は？/ 
トラブルび発生する頻度は？ 

•ご使用の PC 機種名、日 S バージョン、他の接続機器名 


ご質問によっては回答ずるまでに時間を要ずる場合ちありまずので、あ5かじめご了承ください。 
•あ！5かじめ「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


ア フターヴー ビスについて 


巧証書 


イ呆証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切に巧存 
してくださし、。 

な証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせてい 
ただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必 
ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理ヴー 
ビスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様 
にてご負担願います。 


修理 


■調子び悪いとをはまずチェックを 

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か 
迷ラとさは、円 ne 円 X サポートセンターへお問い合わせください。 
電話番号び卷ホに記載されています。 

■故障と思われるとさは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーショ 
ンに修理をご依頼ください。富±フイルム修理サービスセンター、 
サービスステーションのご案内び卷ホにあります。依頼方法は、次 
のページの中からお客様のご都合によりお選びください。 

■ 修理ご依頼に際してのごま意 

-本書巻末にある r 修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項を 
ご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇 
所を正確に把握し、迅速な修理を巧ラための貴重な資料になります。 
-修理料金の見積をご霜望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 
欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせてい 
ただきます。なお、見積は有料となります。 

M * 落下•衝撃、砂•おかぶり、冠水•浸水などにより、修理をしてち機 
14 能の維持び困難な場合には、修理をお断りする場合ちあります。 


■修理部品について 

-本製品の巧修用部品は、製造打ち切り媛日年を目安に保有してお 
りますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたしま 
す。ただしこの期間中であってわ、部品都合等により、同等の製 
品に交換させていただく場合ちあります。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む 
ユニットと交換させていただく場合びありまず。交換した部品 
およびユニットは回収いたします。交換部品び必票な場合には、 
修理をご依頼されるとさにその言をお伝え<ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住巧-氏名-電話番号等の個人情報を大切に保護 
するため、個人情報保護に関する法令を遵守ずるととをに、電話問 
い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 
報を次のよラに取0扱います。 

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせにがする当社から 
の回答、修理サービスの提供およびその後のユーヴーサポート 
の目的にのみ利用いたします。 

2. 蝶社指定の宅配業若、修理業務担当を社、その他の協力を社に当 
社び作業を委託する場合、委託作業実施のたゆに必要な範囲巧で 
お客様の個人情報を開おすることびございます。開示に当たりま 
しては、盗難■漏を等の事故を防止し、また当社より委託した作 
業切外の目的に使用しないよラ、適切な監督を巧います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 
Rne 円 X サポートセンター等のお問い合わせ先、富±フイルム 
修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーショ 
ン宛にお願いいたします。 


1已4 





アフターサービスについて 


修理の依頼ちまは、下記の中か!5お客様のご都合に合わせてお選びください。 



1已已 




















修理依頼票 


※予め「個人情報の取巧について」をご確認ください。 

《本祇は拡大コピーしてお使いください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック ) を入れてください。 


フ1」ガナ 


電話ま号 


お名前 


FAX ま号 


ご住所 

1 干 - 






ボディま号（機番） 


製品名（型名） 1 




保註書あるいは本体底面に記載してある8析の番号でず。 

N 0. 

L _ 

_ 




修理お問い合わせ時にご連絡ください。 


修理品への添付 

□保証書 - 

□メモ1」ーカード 




□ 1 




) 

□( 


) 

□ 1 




) 

□( 


) 

見積 

□要（修理金額 


円於上見積り） 

- □不要 


見積連絡方法 

□電話 


□ FAX 




故障症状（故障時の様テ） 


ご購入時期 

20 

年 月 



※保証書を添付してください。 

修理履歴 

□初回 


□巧依頼（□同一症状-□別症が) 




発生頻度 

□開始時のみ - 

□いっち - 

□時ク C 

曰に 回） 


発 

生 

動作モード 

□再生時 - 

□撮影時 - 

□ショックを与えると 


状 

況 

他磯との接続 

□無 


□有（接続機 



) 


使用電源 



1已6 




MEM 口 



MEMO 


1 已 8 



MEM 口 



FUJEfILM 


富 ± フイルム巧式会社 


参本製品に関するお問い合わせは… 


※予め r アフターサービスについて」の巧の r 個人情律の取巧について」をご巧詔ください。 


富±フイルム FinePix ヴポ—トセンタ— tel 050-3786- 1060ご欄いただけない場ちは 0228-30-2992 

FAX 050-3786-2060 受巧時間:己 4 時間雌信巧応は電話の受巧時間と同一です） 


月曜曰〜金曜曰{曰•巧曰-年末年始を除く） 

午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午を5:00 


•本製品の関連情報は… 


&算社ホームぺージ http :// fujifilm . jp / の自己解ずに役立つ rQ & A お索」をご利用くださし、 


■修理サービス Q&A <蔭1 里依頼方法、紛失した付属品1の•購人ち法など修理こ関ずるよる質 P □化巨]答をまとめて掲載していまず。 

http :// repairlt . fujifilm . co . jp / faq / after / index.html 


■修理納期検索サービス東京もしくは大阪のヴービスステーシヨンおよび富±フイルム修理ヴービスセンターへ修理依頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索ずることができます。 
http :// repairlt . fujifilm . co . jp / repair / certificate.jsp 


■円 ne 円 X 修理概算 当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出でをまず。 

見積サービス http :// repairlt . fujifilm . co . jp / estimate / index.php 


参修理の受付は… ※詳細は本夕中の r アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」のほの r 圆人情おの取扱について」をご招認ください。 


■修理のご相談受付窓 □ 

畐±フイルム修削 ■- ビスセンタ- TEL 050-3786-1040 午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00 

FAX 050-3786-2040 受付時間:吕 4 時間(返信巧広は電話の受付時間と同一でず） 

■修理品ご送付受付窓 □ 

富±フイルム修理ヴービスセンター干98目-日日日1宮城県栗原市若柳字 jl| 北中文字9日- 1/TEL:0 日 0-3786-1040 

►お急ぎの場合は、全国どこか日でも 【FinePix クイックリペアヴービス】お預かりか6お届け迄が最短3曰の宅配修理サービス 

http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php / TEL :0 巳日-378目-1020 


►お近くにヴービスステーシヨンがあれば 【 FinePix 特急修理ヴービス】目0分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス 

※故障の内容によっては、対応でさない場合があ0ます。 


サービスステーシヨンにつきましては、轉社ホームぺージ http :// fujifilm . jp / または上記のく修理のご相談受付窓口>にて 
ご確認-お問い合わせください。 


♦本製品!;^外の富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様 コミュニケ-シヨ ンセンター (月曜日〜金曜日午前9:3日〜午後5:日の TEL 03-5786-1712 






